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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

α)ΑΤ*ΓΚ4Τ« 

189. Καθορισμός των χροαιτοίέτεων χα: της οιαδιχατίας 
γεια την ένταξη τ«> διοιχίητϊχο» χροτωχιχο» των ανώ¬ 
τατων ΒχτΓΟκβΝνίαηών 1 Ιδρυμάτων. .. 1 

19Θ. Υγιεινή χαι ®φ4λδια των εργαζομένων τε ναυτηγ'- 
χές «,ργ»σ«ές... ·.2 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

- (11 
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Καθορισμός των χροϋχοίλέτιειωιν χαι της δίΛδΐίχακχόας για την 

ένταξη το» διοιχητιχο» χρ&τωζιχο» των ανωτάιων ϋυται- 

οε»τ:χών ιδρυμάτων. 

Ο ίΙ^ΟΕΔΡΟ^ 

ΓΗΣ &4ΑΗΛΜ4ΜΣ ΑΗΜΟΚΡΛΤ4ΑΣ 

♦{βροντάς »χόφη·; 

1. Το άρ^ρο 42 κλ?- 2 α.30: 4 χο» Ν. 1Α6®/4082 .«Γρ« 

τη ::.ιή -/.α: λε^ταυογία των ανώτατων ε*χαιό«,;/3ΐ*ιών ιδρυ¬ 
μάτων» 87 ι. Α'*. 

2. Την αχάςατη ΙΕ5421/1982 με τίτλο «ανά&εχη ΛΡΑ'Ο- 
οιοτήτων στους Υρυχουργαΰς Ε&νιχής Παιδείας χαι Θρη 
εχ ερμάτων» (Φ&Κ 434 χ. ϋ'). 

3. Την αρ!·3. 203/1984 γνωμοδότηση το» 2»μδί;»λ«ΐί της 
Εχιχρατείας. με χρόταση· το» Υπουργο» Προεδρίας της 
Κοίβρνηββως χαι το» Υρυχομργο» Β#.ν.ιχής Παιδείας χ« 
Ορησ«υίμίτ«ίν, ατορ χτίζουμε: 

'ΆρΦ,ρο ράνε. 

1. Οι ·*α-τά *η,ν έναρξη -ισχύος το» Ν. 1898/02 υχηρε- 
τοόντες μά*ιμ»ι Αχάλληλοι στις δκ>ι*ητΛ*ς, οιχαναμεχές 
·/.»· τεχνικές υχηρεσίες των ανωβάιων εχχΛίόευτίΛών »3ρχ- 
μάτων, σύμφωνα με την χηράγρ. 2 το» άρ$ρο» 42 το» νήμο» 
α»το», εχανεντάστοντχι υποχρεωτικά ατό 16.3.1982. ημερο¬ 
μηνία ενάρξεως ισχόος το» Ν. 1268/82, μετά γνώμη το» 
οιχαάν »χημβ»ΜΗΜ>ύ α»}Λ»»λ·«)» τε '&αύμό ανάλογο τρος το 
συνολικό -/τόνο τ.ης πραγματικής υπηρεσίας τους. 

Η επανένταξη ενεργείτ«·. στον -χλάεο το» ανήκε; ο υπάλ¬ 
ληλος χωρίς νβ »χ»ο»ν -οι -περιορισμοί της χχρ. 1 το» χο¬ 
λ ρ ου 183 το» Π. Λ/τος 611/77 χαι σε κενή -λέση το» 
δχ-διίΛ» στον οχοίο εχαν εντάσσεται. Σε περίχτωση το» δεν 
υπάρχει χενή Φάση. σε συνιστώμενη προσωρινή τον ΧΛχαρ- 
γείτ«! μρπά τη «β οποΓΛήχοτε τ-ρόχ ο κένωσή της. 


Για την παραπάνω επανένταξη χαχά τις 4ι*τάξ4*< 

προηγομμώιων παραγράφων., ως εισαγωγικός £χ·δμ°ς της 
λό«ως λσγίζκ*ι ο χροόλβσφόμανβς τις βαχ»»** δι*- 
τάξεις για τον οικείο *λάΒο^ ο τυχόν & χλβονά&οιν 
λογίζεται γ<β χά&ε «υνέπεια -ότι ί·ί«ν»^ηκ.ε ττ® -όαλμά νχ» 
ν υπάλληλος ε-χανβντ-άσσεται. 

ί’ια τις κατά τις διατάξεις το» χάροντας προεδρικού 
διατάγματος υποχρεωτικές βχανοντάξτις.. ■*χ# , 62}μ*ι ίιαχι- 
ττωτιχη *ρ*?η το» οιχε-όο» χρ'ατανη. <ο» 8ηρκ»κ4ετ»< στην 
Εςιηρ,τρ^β της Κο6ερτη»ως. 

Στον Γ(ρ»ττα»^;ρό Εϊνιχης ΙΐΛίΑβίας χβκ %^3ΚΑ»μάΐων, 
ανα5έτ.ο»με τη δημοαίεοσ.η χαι εχ-ςέλεςη το» παρόντος Χ1^κ>- 
*?ριχοώ Διοπ',άγμΛτος. 

ΑΑ^μ, 12 (Μβ*η> 4884 

Ο Υ1Η0Ε«Ρ0(Ε ΌΜΣ ΔΜΤΒΝΜκηΜΰ 

«ΗΚηΟΥΜΚ Τ. ««ηΜΝΜΚ 

ο; ιηονΡΓΟι 

ΠΡΟεαίΙ»! ΤΗΣ ΧΥΙΟΡΝΗΣΗΣ ΥΦΙΓΟΣ εθΝ. ΓΜΙΔΕΙ/$.ΚΑΙ θρης).τλ« 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΜΑΡΗΧ ΣΤ. - ΑΓΓ. ΙΗΒΑΜΗΜ» 


&) 
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Τγκβνη *αι βαψ&οα «αν «ρην^Λιίνων τε >3*>ιηγγ·ιχές 
εργασέες^ 

Ο ΤΉ^ΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΝΤΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοιντας »χόψη,: 

1. Τις 3ι«τ»ίξ«τς το» «ρ&ροο 6 το» <Β. Δ/τβς της 25.8/ 
5.9.1920 «Περί χωϊκχοχ&ιηΐΜΛίς ηω*> χ&ρέ ογοεννής ««ε α- 
τφαλείίας των εργατών .ϊι®*2ξβων» (ΦΕΚ 200 τ. Δ.’). 

2. Τη μ«. ώ^ριό. 1/1^3.1984 γνώμη της .ΟΰνβμέλεΐΔς το» 

Κ ενςρ ιχαύ Σ/νμ&ολίο» Τγεόας. 

3. Την ·αχο 1.9.1983 γνωμι Φάτητη τό» Ανωτβτο» Αν»μ- 
δονλί'Ο» Εργατιάς. 

4. Την μβ ανρρδ. /*1984 ·ρνωμΰϊότηρη το» Σνμ^οΆίο» 
της ΕΙχιχρατβίας, ως χαι το Πραιχτιχό εχεξεργατίας τ;» τ- 
'5ΐ$. 752/1983, με -ρβτατη των Ύχβοργών ΑτκαΜΟύνης χα: 
Εργασέας, ΛτεΦαα^οωχε : 

Άιρι8ρο 1. 

Ηαίίο «ηα^μογης. 

Για , εργασίες σε ^«οχηγεία χαι ν«κηγο! 5 Γ»ίΐ|Βΐ«Τϊί)»ί 5 <♦».·.· 
χι^Ο*(ρήσεις χαΐ&τβρωνηνται οι χαρατχίάτω όροΐι υγιεινής νχαβ 
3»ιρ«Λβίας^ το» χιργαζΑμέτων, χέρα «κί β*β:ν»ς χ·» βρί¬ 
ζονται αχο διατάξεις το» ηίτ ( κτγόουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. 

ΕΡΓΑ23ΙΕΕ ΣΕ ΕΠ ΙΚΙΝΔΤΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 


Άρθρο 2. 

Γενικές διατάξεις. 

1. Βλαβεροί παράγοντες τ»υ εργασιακού περιβάλλοντος, 
όπως σκόνη, ίνες, καπνός, αέρια και ατμοί πρέπει να γίνον¬ 
ται κατά το δυνατό ακίνδυνοι στο σημείο δημιουργίας τους ή 
κοντά σ' -αυτό με απαγωγή, δ^-Μουση, καταστολή ή άλλες 

αποτελεσματικές μεθόδους. 

2. Όπου τούτο είναι αναγκαίο για τ·ψ πρόληψη κινδύ¬ 
νου, η αίτμόσφακρια του χώρου εργασίας πφέπεί! να ελέγχεται 
από αρμόδιο πρόσωπο, οριζόμενο ατό την επιχείρηση, σε τα¬ 
κτικά χρονικά διαστήματα, για τον προσδιορισμό των εν λό¬ 
γω βλαβερών παραγόντων. Οι έλεγχοι αιυτοί πιρέπβι να κατα¬ 
γράφονται- σε πίνακα «ο 4α δείχνει: 

7 .) την ημέρα, ώρα, φύση και αποτελέσματα της μέτρησης, 

β) κάθε σχετική οδηγία τον δίνεται από το πρόσωπο που 
έκανε τον έλεγχο. 

Για τον έλεγχο του εργασιακού περιβάλλοντος και τη 
ληψη των αναγκαίων τεχνικών μέτρων πιριστασίας των εργα¬ 
ζομένων σε ναυπη^πιισκεοαστιΐκίές επιχειρήσεις από κινδύ¬ 
νους φυσικών και χημικών -παραγόντων λαμβάνανται υπόψη 
οι αντίστοιχες συνιστώμενες Οριακές Τιμές Έκθεσης. 

3. Σε περιπωση που οι χιό πάνω ρυπαντές δεν είναι δυ¬ 
νατό να γίνουν -ακίνδυνοι, πρέπει όσοι ιαπασχολοώντα: σε τέ¬ 
τοιο πειρ-ιβάλλιν να χρησιμοποιούν κατάλληλες προστατευ¬ 
τικές αναπνευστικές συσκευές. 

4. Μόνο άτομα που έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη ιατρι¬ 

κή εξεταση μπορούν να απασχοληθούν σε κλειστούς χώρους. 
Η ιατρική εξεταση πρεπει να περιιλαμβάνει τουλάχιστον το 
αναπνευστικό σύστημα, τον ελεγχο- των πιθανών ευαισθησιών 
(αλλεργία) σε ορισμένες ουσίες και τον έλεγχο ως προς την 
κλειστοφοβία. ' 

5. Σε περίπτωση απασχόλησης εργαζομένων σε κλειστό 
χώρο, που μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνη, πρέπει; 

, α ) Να υπάρχουν έτοιμες για διάθεση και χρήση στο πλοίο 
δύο πλήρεις, κατάλληλες αναπνευστικές συσκβυές. 

β) Να υπάρχουν εκτός του πιλοίου ευκαλοπιρόσιτες και ε- 
τ'.ιμες για χρήση, δύο επιπρόσθετες, πλήρεις, κατάλληλες 
αναπνευστικιες συσκευές. 

γ) Κάθε σειρά αναπνευστικών συσκευών να είναι επ’ποό- 
σθετα εφοδιασμένη με μία λάμπα ή ηλεκτρικό φανάρι αντι- 
εκρηκτικου τύπου. 

δ) .Να διατίθενται για άμεση χρήση δύο ζώνες ασφάλειας 
κα: σχοινιά διάσωσης. 

ε) Ενα κατάλληλο πρόσωπο της επιχείρησης να επιβλέ¬ 
πει επαρκως τις εργασίες. 


Αρθρο 3. 

Είσοδος εργαζομένων σι κλειστούς χώρους. 

1. Απαγορεύεται η είσοδος σε Κλειστούς και σε γειτονικοί 
με 'Τυτους επίσης κλειστούς χώρους, στους οπά'ους μπ:·:ρ< 
να σωρευτούν τοπικά, αδρανή, ασφυξιογόνα. εύφλεκτα ή άΐ 
λα επικίνδυνα αέρια η πιθανό ν.α υπάρχει έλλειψη οξυγόνο 
κάτω του 16,5% κατ όγκον). 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται- σ 5 
(μενο να μπει .στους χώρους αυτούς -εφόσον; 

α) ·η ατμόσφαιρα του χώρου ελέγχθηκε από αροόδιο ποό 
σωπο ορι^ενο από την επιχείρηση και βρέθηκε ' ασφαλής 

β) εχει εκ-Οθε: πιστοποιητικό εισόδου, από αρμόδι·- πρόσω 

πο ορι,ομενο απο την επιχείρησή ή-ο εργαζόμενος που ποό 

^,λώί^?· :φέρέι κατάλληλα αν·α 

”πό ™ "**“ —Κ* ™ 

κατάλληλο πρόσωπό της επιχείρησης. 

3. Πριν γίνει, οποταδήποτε εργασία σε δείξαυίε-νή ί άλλ- 

περιορισμέ» χώρο πρέπει; . ^ ' η Γ ' * λλ 


α) Όλες οι σωληνώσεις που μπαίνουν στη δεξαμενή ή 
στο χώρο αυτόν να αποσυνδεθούν ή να αδειάσσυν εντελώς, ή 
να απομονωθούν καλώς σε σημείο μακριά από τη -δεξαμενή. 

β) Όλα τα κινούμενα στοιχεία μηχανών να σταματούν και 
να εξασφαλίζεται η ακινησία τους. 

γ) Ν(α αφαι-ρούντχ: όλα τα καλύμματα των ανθρωποθυ¬ 
ρίδων και τα άλλα καλύμματα ή να ασφαλίζονται στην ανοι¬ 
κτή θέση. 

δ) Να προβλέπονται κλίμακες, ικριώματα ή εξέδρες ερ¬ 
γασίας, -αν τούτο απαιτείται για την πρόληψη κινδύνου κα* 
εφόσον ο χώρ-ος εργασίας δεν διαθέτει παρόμοια μέσα. 

4. Πριν -μπει οποιοσδήποτε -εργαζόμενος στους χώρους α¬ 
σφαλείας (ΟΟΡΕΕΒ/ΒΑΜ8), δεξαμενές ζυγοστάθμιτης, 
δεξαμενές νερού, χώρους -αποθήκευσης άνθρακα, δεξαμενι-ς 
καυσίμων ή άλλες δεξαμενές ή χώρους που πιθανό να υ¬ 
πάρχει ελαττωμένη ποσότητα οξυγόνου, πρέπει 

α) Οι χώροι να έχουν αεριστεί καλά με ομφύσηση νωπού 
αέρα ή με πλήρωση με νερό και κατόπιν κένωσή τους. 

β) Εφοσον είναι -απαραίτητο πρεπεε να γίνει έλεγχος για 
να εξακριβωθεί!! η επάρκεια του οξυγόνου, ώστε οι εργαζό¬ 
μενοι να μπορούν να παραμένουν σ’ αυτούς χωρίς κίνδυνο. 

5. Ο: διαστάσεις των ελλειπτικών ανθρωποθυρίδων π,ρυπε-ι 
να είναι τουλάχιστον 600 X 400 χιλιοστά και η διάμετρος 
των κυκλικών τουλάχιστο- 600 χιλιοστά του μέτρου. 

6. Στα πρώτα συμπτώματα δηλητηρίασης, οι εργαζόμε¬ 
νοι σε περιορισμένους χώρους πρέπει να αναφέρουν αμέσως 
το γεγονος στον επιβλεποντα, ο οποίος πρέπει να ειδοποιήσει 
αμέσως τις Α' Βοήθειες ή την ιατρεκή υπηρεσία. 


Λ|ρν.ρθ 1. 

Είσοδος σε χώ,ρους με εύφλεκτα αέρια, ατμούς, σκόνες 
κλν>. κοτι γϊα τ«*ς -ο^οίο^ς εχ&ί εχδο&ε! ορτλή άΦεία 

, *· Οπου εύφλεκτα -αέρια ή ατμοί μπορούν να προξενήσουν 
κίνδυνο φωτιάς ή έκρηξης σε κλειστούς χώρους, πρέπει να 
παιρνοντσι οι παρακάτω προφυλάξεις; 

?) Να μη χρησιμοποιείται φωτιστικό ή ηλεκτρικό ε,ργα- 
λειο που δεν είναι αντιεκρηκτικού τύπου. 

μ) Να μην υπάρχουν εργαλεία ή άλλα αντικείμενα ή χρη¬ 
σιμοποιούνται υποδήματα, που είναι δυνατό να προξενήσουν 
σπινθήρες. Γ 

>\ η* ^η ,υπάρχει ανοικτή φωτιά ή φλόγα, 
ο) Να υπάρχει επαρκής εξ αερισμός, 
ε) Κανένα άτομο να μη καπνίζει ή να φέρει σπίρτα ή α¬ 
2. Όπου η σκόνη μπορεί να προκαλέσει έκρηξη πρέπει; 

α) Τα φωτιστικά και οι άλλες ηλεκτρικές συσκευές που 
/Ρη^θ5Κ>ιηθουν να εμποδίζουν με κατάλληλες διατάξεις 
' η ” Μ>ν,) ν ' 2 ? τασ5! «« επικίνδυνα, για. έκρηξη σημεία τους. 

κϋ?Τ :? "“ 5 ™ γ4ν: ' ΑΪ εξ αερισμό να υπάρχουν 

I I *° ^,^ το > «I» ™ρ*μ°νή στο χώρο εργασίας της 

-Ρ'^αι κατά την πορεία 4%γϊίας. ^ 

αν^τ?^^ έν ° ς ” λλέΧΤ1 ? ς να τοποθετείται σε 

αυοικτο μέρος και να είναι, ε-αν απαιτείται, εφοδιασμένος 
διακόπτη αντιεκρηκτ,κού τύπου. ' ξ μ ' 

, 5 ) Γία , τ Τ' αποφυγή δεύτερου κινδύνου- έκρηξης- - 2 πα · 
γομεν η σκόνη να μη σωρεύεται σε κλειστό χώρο ’ ' 

δήΐΛατα^έ 'χ\, χΡΤ>7ίμ ” &:0 ^ 73: < ^ρχ«« εργαλεία ή υπο- 
η αλλα «» μπορεί να προξενήσουν σπιν- 

γ3 !/ Να 5! " ?γ5?ίύετ " : ^ ^5»» άθικτης φωτιάς ή φ λό- 

αναΙτ^ίΓ^ 1 ^ η κατοχή σπίρτων, 
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Άρθρο 5. 

Έλεγχος ούριων, καθαρισμός ατμόσφαιρας. 

Έίίΐριγ γίνουν οι έλεγχοι αερίων,-οι δεξαμενές, οι χώ¬ 
ροι και οι σωληνώσεις πρέπει να ψυχθούν σε κατάλληλη 
θερμοκρασία. 

2. Σε πλοία που παροπλίστηκαν μετά την έκδοση πιστο¬ 
ποιητικού εισόδου ή εργασιών εν θερμώ, κανένας δεν επι¬ 
τρέπεται να μπει σε δεξαμενή ή άλλο χώρο αυτού ή να χρη¬ 
σιμοποιήσει ανοικτή φλόγα μέσα, πάνω ή κοντά σε δεξαμε¬ 
νή, χώρο ή σωληνώσεις αυτού πριν να' εκδοθεί ένα νέο πι¬ 
στοποιητικό εισόδου και εργασιών εν θερμώ. 

3. Σε εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενές ή κλειστούς χώ¬ 
ρους που περιείχαν διαβρωτικά υλικά, ή που καθαρίστηκαν 
με τέτοια υγρά ή περιέχουν λάσπη ή κατάλοιπα βενζίνης 
με πρόσθετο μόλυβδο οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν κα¬ 
τάλληλα προστατευτικά ενδύματα. 

4. Οι εγκαταστάσεις καθαρισμού της ατμόσφαιρας του 
εργασιακού περιβάλλοντος πρέπει να είναι έτσι διατεταγμέ¬ 
νες ώστε: 

α) Η συγκεντρωμένη μολυσματική ρύπανση να μπορεί να 
απομακρύνεται ακίνδυνα και , 

β) να συντηρούνται και επισκευάζονται χωρίς κίνδυνο ε- 
παναμόλυνσης της. ατμόσφαιρας. 

δ. Κατά τον καθαρισμό μολυσμένων ατμοσφαιρών πρέπει 
να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη μολύνονται άλλες δέσεις 
εργασίας. 

6. Απαγορεύεται η χρήση οξυγόνου υπό πίεση για τον αε¬ 
ρισμό οποιουδήποτε κλειστού χώρου του σκάφους. 

7. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και χρήση φιαλών πεπιε¬ 
σμένων α εί ίων της επιχείρησης σε κλειστούς χώρους. 

Άρθρο 6. 

Εργασία σε διπύθμενα και δεξαμενές ζυγοστάθμισης. 

1. Για εργασίες ή επιθεωρήσεις χώρων όπως τα διπύθμε- 
να-ή ο: κλειστές δεξαμενές ζυγοστάθμισης πρέπει: 

..α)’Να ορίζονται τουλάχιστο δύο άτομα που -δα εργάζον- 
ται μαζί. 

β) Ο επιδλέπων τις εργασίες να βρίσκεται στην ανθρω¬ 
ποθυρίδα ή σε άλλη είσοδο. 

• γ-),·Να χρησιμοποιούνται ατου,ικές φορητές ηλεκτοικές λά¬ 
μπες έως 42 νΟΕΤδ. 

δ) Εάν υπάρχει χ;άγκη. οι εργαζόμενοι, να χρησιμοποιούν; 
κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές., ... 

2. Σε χώρορς όπου έχουν χρησιμοποιηθεί βλαβερά βερν.ί- 
κια ή χρώματα ή όπου αυτά έχουν αφαιρεθε! με βλαβερά η 
εύφλεκτα, διαλυτικά μέσα, δεν επιτρέπεται καμία εργασία 
.5$ιν ο χώρος εξαεριστεί τελείως και ο αέρας ελεγχθεί γ,άι 
βρεθεί καθαρός. 

3. Η εργασία σε στενούς και κλειστούς χώρους πρέπει 
κατά το δυνατά; να οργανώνεται έτσι ώστε να μη απασχο¬ 
λούνται ταυτόχρονα εργαζόμενοι με διαφορετικό αντικείμενο 
εργασίας, εκτός αν υπάρχει ανάγκη συντονισμού των διαφο¬ 
ρετικών εργασιών. 

4. ,Π ριτ; τη δοκιμή στεγανότητας διαμερισμάτων σκάφους 
ή απομονωμένου χώρου με πλήρωση με νερό, πετρέλαιο ή 
αέρα, και πριν κλειστούν οι ανθρωποθυρίδες πρέπει ο επι¬ 
κεφαλής να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενο: σ’ αυ¬ 
τούς ,τους χώρους ή διαμερίσματα. 

5. Πριν τη δοκιμασία διαμερισμάτων καυσίμων με θερμό 
_πετρέλαιο πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις κατά της 

πυρκαϊάς. 

Άρθρο 7. 

Εργασ'ες χωρίς αναπνευστικές συσκευές. 

γ * ο - *■ · ι 

Εργασίες σε κλειστούς χώρους χωρίς τη χρήση από μέ¬ 
ρους των εργαζομένων αναπνευστικών συσκευών επιτρέποντα' 
τότε μόνο εφόσον: 

α) Εξασφαλιστεί ανάλογος και επαρκής εξ αερισμός. 


Ι'τιί 


β) Η ατμόσφαιρα των υπόψη χώρων εργασίας ελέγχεται 
σ $ τακτά χρονικά δίαστήματα. 

*;) Λαμβάνεται μέριμνα για την-εξασφάλιση ταχείας και 
ασφαλούς μεταφοράς των εργαζομένων που αισθάνονται α- 
διαθεσία ή χάνουν τις αισθήσεις τους. 

δ) Οι μεγάλοι χώρο: διαθέτουν από δύο ξεχωριστές εισό- 
, =£*►? - εξόδους. . .. 

ε) Όλα τα καλύμματα και οι μηχανισμοί κλεισίματος 
των ανθρωποθυρίδων και άλλων ανοιγμάτων των περιορι¬ 
σμένων χώρων έχουν απομακρυνθεί ή ασφαλισθεί στην ανοι¬ 
κτή θέση. 

στ) Η εγκατάσταση αερισμού επιτηρείται για να μην εί¬ 
ναι δυνατή η διακοπή ή η παρεμπόδιση της λειτουργίας της. 

' ζ) Για όλο το διάστημα που παραμένουν εργαζόμενο: στους 
υπόψη χώρους, ένα κατάλληλο πρόσωπο της επιχείρησης α¬ 
σκεί γενική εποπτεία των εργασιών και ίΧηΜιρΆ -διατηρεί 
άμεση..επαφή με τους εργαζομένους και εξασφαλίζει, ώστε 
ο αερισμός να είναι ο κατάλληλος και να τηρούνται τα προ- 
βλεπόμενα διαλείμματα εργασίας. 

Άρθρο 8. 

Εργασίες εν θερμώ. 

1. Σε κλειστούς χώρους πρέπει να αφαιρούνται τα ταξι¬ 
κά προστατευτικά επιχρίσματα της επιφάνειας στην οποία 
πρόκειται να γίνουν εργασίες εν θερμώ και σε έκταση που 
οι εργασίες αυτές δεν δημιουργού-; κίνδυνο. 

2. Σε περίπτωση που τα τοξικά επιχρίσματα δεν είναι δυ¬ 
νατό να αφαιρεθούν, οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποι¬ 
ούν αναπνευστικές συσκευές με προσαγωγή νωπού αέρα ή 
περιπτωσιακά αναπνευστικές προστατευτικές προσωπίδες. 

3. Στις εργασίες συγκόλλησης και κοπής με αέριο σε 
κλειστούς χώρους πρέπει: 

α) Τα αέρια που χρησιμοποιούνται για την κοπή, να προ- 
σάγονται στους υπόψη χώρους από ασφαλή θέση εκτός τον; 
χώρων αυτών. 

β) Να είναι δυνατή η διακοπή παροχής αερίου από ση¬ 
μείο εκτός του κλειστού χώρου. 

γ) Να λαμβάνεται μ,έριανα ώστε να μη παραμένουν στους 
υπόψη χώρους χωρίς επιτήρηση στη διάρκεια των διαλειμ¬ 
μάτων εργασίας εργαλεία συγκόλλησης και αγωγΌί αερίων. 
Στο τέλος κάθε ημέρας εργασίας τα ως άνω να απομακρύ¬ 
νονται από τους υπόψη χώρους ή να αποσυνδέονται κατάλ¬ 
ληλα. , 

δ) Οι εργαζόμενοι να, παίρνουν 6>υε.ς" τις αναγκαίες προ¬ 
φυλάξεις για την αποτροπή διαφυγής άκαυστου εύφλεκτου 
αερίου ή οξυγόνου- μέσα στον κλειστό χώρο εργασίας ή σε 
άλλους περιορισμένους χώρους. 

ε) Αν για λόγους ασφάλειας είναι απαραίτητο, να επι¬ 
τηρούνται οι οξυγονοκολλητές στη διάρκεια της εργασία; 
τους από σημείο εκτός του χώρου, και 

στ). Οι εργαζόμενοι να φέρουν στολή εργασίας, από υλικό 
ανθεκτικό στη φωτιά. 

4. Πριν από κάθμ εργασία εν θερμώ σε μέταλλα που 
βρίσκονται σε κλειστούς χώρους και τα οποία έχουν καλυ¬ 
φθεί με προστατευτικές επιχρισεις λιπαρών ουσιών πρέπει: 

α) Να εκδιδεται πιστοποιητικό εργασιών εν θερμώ και 
β). Να απομακρύνεται η προστατευτική επίχριση από ικανή 
επιφάνεια, για την πρόληψη υπερθέρμανσης του υλικού της 
επιφάνειας του μετάλλου ή η επιφάνεια αυτή να ψύχεται 
κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

5. Κατα τη διάρκεια της εργασίας αρμόδιο πρόσωπο ορι¬ 
ζόμενο απο την επιχείρηση πρέπει να διενεργεί συχνούς 
ελέγχους για τον προσδιορισμέ- αναφλέξιμων ατμών και σε 
περίπτωση διακρίβωσης τέτοιων ατμών η εργασία πρέπει να 
διακόπτεται αμέσως και να μη επαναλαμβάνεται πριν .από 
την έκδοση -νέου πιστοποιητικού εργασιών εν θερμώ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΒΓΚΚΓΝ1ΑΓΝΑ 
ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ ΓΛΙΚΑ 

'Αρδρο .9. 

Γενικές Διατάξεις. 

1. Πριν 4πο κάδε εργασία πρέπει να καταβάλλεται 
προστ άδεια μείωσης το» επαγγελματικού Κινδύνου με την 
άντίΧΚΤάστασ») επικίνδυνων υλικών εργασίας με άλλα λι· 

Υ^Ηρ· Μηκίνβν**. 

2. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης επικίνδυνων υλικών «ι 
εργαζόμενο: τρέχε: να ενημερώνονται προηγουμένως τ’ ό.τ: 

«φβψά »βν κίνδυνο ανάφλπξης ίων υλικών, την τοξικότητα 
Μι *ίθό< λβιπβός κινδύνους -λ» είναι ία νατό να δη 
μιονργηδού* κατά τη μεταφορά η τη χρήση των ολικών ακ¬ 
τών κ*9»ς και για τους τρόπους προστασίας ατό τους χα- 
ρβοΜννβ κινδύνους. 


ί. 3ε χώρους των πλοίων στους οποίους γίνονται εργα- 
σίίς με κρίματα, κολλητικές ουσίες, ρητίνες κλτ.. το» περι¬ 
έχουν πτητικές «άφλεκτες ή λοιπές 6λ*6«ρές Ουσίίς πρέπει: 

*) Να λαμβάνεται μέριμνα για «ταρκή γενικό ή τοπικό 
εξαερισμό. 

0) Να μη «κτελβά*»*»! «ργαβδες' εν δερμώ. 
γ) Να ταίρνβντα: μέτρα κατά της φωτιάς και εφόσον 
#ίνβι «ναγκ·«ί*ο « «ργαζ/όμενσι να ψ) φ:νν «ραστατεντίκιίς «να- 
ιτνενβτικές συσκευές χ*ο να τροφοδοτούντο: με καδκρό αέρα, 
ανεξάρτητα από το χώρο εργασίας, 

&) Ο «ξαφρισμός να είναι τέτοιος ώστε η συγκέντρωση των 
«άφλεκτων, αΐμών »* παραμένει μικρότερη το» 5% του κα- 
τώτέρ*:ί> ηρί<κ> -ανάφλεξης. Μ. συγκέντρωση των ατμών τρέχε: 
να «ίλέγχεΐΦ: τακτικά *πό Λρμί&Λ- «ιρόσωο», οριζόμενο ατό 
τΦ έχιχείρ ηση. 

«) Σ’ όλη τη Φιάσκεια εργασιών -επιχρίσματος να μη εοοτε- 
λούντα: ταυτόχρονα, όπως και γ:α ψ*μιΜ χρονικό διάστημα 
μετα^ την περατωσή τους και άλλες εργασίες, ως όχου κρι- 
■5ε: οτι^η εκ νέου ανάληψη εργ.αβίβίς μπορεί να γίνει εκ το» 
ασφαλούς, 

,4. Οι βφγαιζόμΒίνα: χοο «κτόΛενταϋ σε ταξικές ή ερεθιστι¬ 
κές^ ουσίες χρέχέ'ΐ να «ναφίέίρβον αμέσως στην ιατρική οκη- 
ρεσί'α, η στις πρώτες βοή&ε+ες ή στον «τκίλβχαντα τη; ε·:γα- 
σιια τυχόιν αίιαώεσία· τους. 

,'®· & εργαζόμενοι πφυ- «Ητί0*ντ«ι σε τοξ-ικέ; ή ερε-δ^,στ:- 
κες σεκτιες, πριπυι να «ιφ·οόκ^βνΦα:, επιπλΑν της συνηδισμί- 
νης στολής εργασίας^ ψ. -ην κατάλληλη προστατευτική Εν¬ 
δυμασία και τον απαβ-ακτητο εξοκλιισμό γκα την ιαχοφογη κά- 
·&» εργασιακού κινδύνου. 

Οι εν λόγω ©ργοζόμενσι κ»ι ιδιαίτερα οι νέοι πρέπει να 
ενημΜώνονταί: σταρκώς σχετικά με τις αχαοαέττ^ι- **> 
«τίλάξ-εις γιοι κάδε είδους εργασία. 

’ΑφΛρσ ΙΟ. 

Χ|ρ«μ»ίιβ1«ός. 


1. Η μετάγγιση χρωμάτων, (ερνιίκίών, >®λίλητικών ουσιών, 
ρητινών καιι παρομοίων ολικών πρέπει να γίνεται πάνω από 
μεταλλικό υποδοχέα ύψους τοοίλάχιστο. πέντε εκατοστών- Α- 
πα-ησευε-τκ·. η αναρρόφηση τν,κ υγρών στ* σοφών*® μβ το 
ΛΊ5{λ&, 


2. Σε ««ρίπτωση πιο χυλούν σε ι*ανή ποσότητα στο δάπε¬ 
δο χρωιαατα η αλλπ υλικά επίστρωσης πρέπει να ακβμΛκρυν^· 

·8ουν αιαίέσως. 

^3. Η τεχνητή στεγνωση αντικειμένων το» μόλις έχουν 6α- 
φει, πρεπει να γίνεται σε ειδικά «ξοπί/.ισμένοος κΛίΙάιονς 
με ι,κανοποιηΐτική -ύέιρμομόνωση και εξαεφισμίό γ^α την οοπο- 
ψιγή ?ημια>ργέ»ς ε,ηρ«ήξ*μων «μγκενηρώβ^<,χΛ άεαών διαλο- 
Τίκω*/ ολικών. £ρωα,αίι*μ4να αντικεή«ί'*α δεν χσέΐιει να στε- 
γνώίοι» χωρίς τοπικό εξαερκμό. 

4. Τα ολΜιά κα&αρι^Αεύ <*»? «υτΐά, πανιά κλπ. <ι»ο 
χρηιίΐιίΛ*>ο<ίήδηκα* στη διάρκεια «ρ-ρο»ίοη πρέπει να τΜΕφόε- 
τοόντακ σε μβταλ^.ικιί δοχ«Αα με κηΦϋλΕιίτ» καλόψΛίτα, τα 


οποία -δα φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος μακριά «πά τον τό¬ 
πο- εργασίας. 

5. Τα δοχεία που περιέχουν χρωστικές ουσίες, όβρνίκια. 
λάκες κοκ άλλες εύφλεκτες ή πτητικές οβετίες πρέπει να 
διατηρούνται κλειστά ·μ>. μακριά από σπινθήρες, φλόγκς, 
πηγές -δερμότηχας και ακτίνες του ήλιου. 

6. Στο τέλος της εργασίας, 6βάρ«ίς, ψεκαστήρες, αγωγοί 
και άλλα αντικείμενα πρέπει να καθαρίζονται α*ό ν*βλ«ίμ- 
μοΚ.α χρωστικών ουσιών, λάκας, κολλητικών ουσιών, έ|ω 
από το πλοίο, και να φυλάγονται σε κιαίτβρους χάρους. 

7. Τ» Κ3*ά δοχεία των χρωστικών ουσιών πρόπει να μνοα- 
φέρα/ται σε ειδηόή αχοδήΜη ϊξοβτ&,Μμέ'/η (« ονίίηρ» »ξαε¬ 
ρισμού κοκ .«αγβιγής αΐτ/ών ή *ε ειδική τοχ.νδΨσό* «μ βρί¬ 
σκεται σε απόσταση 35 ταιΑ.%ιστθ μέτρ® ατό τους τόπους 
εργατιάς. 

8. Σωσίκρεας (κρεόσωτο), μίγματα πίσσας ή ΪΜτλόμμβτα 
χου περιέχουν φαινόλη, δεν πρέπει ντ ιρχοντη σε επμψή μ« 
τι ίέρμα ή «γ μάτια των εφγαζτιμένων. ΐνχόν *γ»υ*ύμ»τα α¬ 
πό σωσίκρεας πρέπει να πλένονται αμάδας «* Λρώονο νερό 
και ο ποωδών να συμβουλεύεται γιατρό. 


'Αιρ^-ρο 11. 


Χρωματισμοί με ψεκασμέ. 

1· ( Για το χρωματισμό με ψεκασμό δεν πρέπει ν«> χρησιμο¬ 
ποιούνται τοξικά υλικά. Αν -αυτό δεν είναι δυνατό -δα πρέπει 
εργαζόμενοι ναι εφοδιάζονται με κί»τάλ!ληλε.ς α*Λ*?νβ«Ττι- 
κ-ίς συσκεί,ι ’ς με αυτόνομη παρίχη αέρα ή χεφιπτωσιάκά ανα¬ 
πνευστικές προστατευτικές χροσωπίιΐές. 

2- Εργασίες χρωματισμού εσωτερικών επιφανειών με ψε¬ 
κασμό. όπως π.χ. επιφάνειες δεξαμενών και διαμερισμάτων 
πλοίων και άλλων κλειστών χώρων επιτρέπεται τότε μόνο 
εφόσον: 


*) Ο* «ργιζόμίνο! είναι εφοδιασμένοι και χρησιμοποιούν α¬ 
ναπνευστικές συσκευές με αυτόνομη παροχή φρέσκου αέρα. 

Ρ) Οι ϊ.ργ*ζόμενθ: είναι εφοδιασμένοι μ« τ» κατάλληλα 
ατομικά μέσα προστασίας, και 

γ) Δεν εκτελούνται ταυτόχρονα στον υπόψη χάρο και Α¬ 
λες εργασίες. 

3. Σε κάδε χώρο εργασίας που εκτελοόνται εργασίες βα- 
φής με ψεκασμό πρέπει να υιπάρχει φυσικός η τεχνητός εξ*- 
«ρίομιός και οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν τις κατάλλη¬ 
λες αναπνευστικές προσωπίδες κτι τα λοιπά κατά περίπτω¬ 
ση αναγκαία ατομικά μέσα Κροατατας. 

4. Στους χώρους που εκτελοόνται εργασίες 6αφής με ψε¬ 
κασμό καόώς και στον κεοίγυρο των χωρία; αυτών και στο 
μέτρο που επηρεάζεται αιπο τις εργασίες ίαφής δεν επιτρέ¬ 
πεται το κάπνισμα, ούτε η ύπαρξη ανοικτής φλόγοες, ή άλ¬ 
λης πηγής ανάφλεξης. 

5. Ολα τα μεταλλικά μέρη των συσκευών και μέσων *&» 
χρησιμοποιεί***! γι* δαφή με ψεκασμό (·δάλαμοι ψεκασμού. 

αντλίες χρωμάτων, πιστόλια ψεκασμού, ικριώματα 6 αφής, 
τραπέζια, δοχεία διαλι>τικών κ.λπ.), κα·δώς επίσης και κά- 
•δε μεταλλικό αντικείμενο που πρ&οε'.Ται να 6αφεί πρέπει να 
είναι ηλεκτρικά ενωμένα και γειωμίνα. 

Το σύστημα γείωσης πρέπει να ελέγχεται τακτικά. 


- Λν 'ί ^^*ί?*νΛϊ.χ ααίΧΌΐπμσυ 

α> Να ρυ-δμιζομν την πίεση ψεκασμού του πιστολιού ώστε 
να μη δημιουργείται υπέρμετρο νέφος. 

( β) Να χρησιμοποιούν με τέτειο τρ.όπο το πιστόλι ώστ* 
ούτε οι ίδιοι, ούτε άλλοι εργαζόμενοι να βρίσκονται στο χώ- 

00 Τ0έ> ΤΓίίΤτ&Χόοί 

• - ^' 1Τ > ^οχίαάζοον τη λειτουργία του ττίστολίού νφϊς 
οτο(αβη?7ίοτε %χχ εη $ίάχρί<τη. 

® Χρωματισμός με ψεκασμό του εξωτερικού μέρου; 
του πλοίου πσεπει να γίνεται προς την χίτευδυνση «υ ’πνέ- 
οντος «νλ-ΑΟυ, 


ΚΒΜΗΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ ΟΧ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡίΓΓΟΝ) 


8. Κατά τις εργασίες ί»φή( Μ ψεκασμό πρέπει να υπάρ¬ 
χουν τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα, σύμφωνα μ* τις υπο¬ 
δείξεις της ίϊμρησβεστικής Υπηρεσίας. 

Άρθρο 12. 

Κργαβόες χρωμ*τ «ηχθ6 και επί*εάλίψης 

9} φ*ιβ«®ύς χώρβυς. 

1. Σε κανένα κλειστέ χώρο, δεν επιτρέπεται να χρησιμο- 
«ΟίοίινΜί χρώματα επίχρισης «ο είναι δτβλιιμέν* η «ύφλι- 

κτα οιαλοτεκά, εκτός αν: 

α) Όλη η «οό τάση ηλεκηριίΐκή εγκατάσταση, «Λμπεφκλαμ- 
δανομένων των 8γκχ·«σίΐϊ®:·:'/ ψωτημαύ οοβ» «ξ·α»ρϊ*Λ>ύ. %.- 

ναι αντιεκρηκτικεβ τάκου. 

ί) "Βχβα* λη φθ ε ί μίφρ*» αγωγής τθυ στατικού ηλε- 
κτρισμίού κι» ιϊ: Χτμαί μι τα «ίρι»» «πάγβιντ®. «λ «Με «κό¬ 
ψη κλειστούς χώρους σε ασφαλή απόσταση οκά «ποιοίήΐΜτε 
σημείο ανάφλεξης ή πρβσάγ.ντα'ΐ «ε «τέμι» ταυ καταστρώ¬ 
ματος. 

•2. Η χρησιμοποίηση βε κλ«στ5»ς και πιριορισ.ένους χώ- 

ρους δβρντίΜβ* «νθ φ α κ όωβσσι ς , όπως κοκ μολ υ Ήο όχ ω» ολι¬ 
κών επίχρισης, καθώς και άλλων που περιέχουν βλαδοράς ή 
«τητνκάς «ωτίσς ωπΜφώητΜπ τέο» μόνο, «φόσον: 

α) Για τη» «αίχρΜη χ ρ ηκ η Μο ο οροαι δούρν** ή κύλινδρος. 

£) Ο χρωματικός με ψκκασμΜ γΜ*τ»ΐι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 11. 

γ) Υπάρχει αποτελεσματικός εξαερισμός που εξασφαλί¬ 
ζει ότι η συγκέντρωση ίλϋΛερών ουσιών στην εργασιακή 
ατμόσφαιρα δεν υπερβαίνει τις κατά περίπτωση ανεκτές 
■οριακές τιμές. 

3) Οι «ψγηζόμενοι εφοδιάζονται με προστατευτικές ανα¬ 
πνευστικές συσκευές σε περίπτωση που ο: εν λιογω «ρεακες 
τιμές &εν είναι δυνατό να τηρηθούν. 

3. Εφόσον φρεσκοκομμένοι κλειστοί χώροι αφήνονται ανοι¬ 
κτοί πρέπει στις εισόδους τους να τΟπό-ϊετεέτάι ε&οποίηση, 
που θ* απαγορεύει την είσοδο των εργαζομένων σ’ αυτούς, 
χωρίς την πρ«»γ|ηύμίνη άδΚαι «ίμίδιήν πΐϊΓσβωβυ-. 

Άρθρο 13. 

Σωματική καθαριότητα εργαζομένων. 

1. Οι εργαζόμενο: πρέπει να ενημερώνονται για τη σπ:υ· 

ίαιότητα της διατήρησης τοο άρματος καθαρού γιβ την 
προστασία κπό ερεθισμούς. 

Όταν οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε τοξονές ή ερεθιστι¬ 
κές ουσίες πρέπει να φέρουν προστατευτικά γάντια. 

2. #α πρέπει να υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις κα¬ 
θαρίσου γ-.χ τους εργβζφ/Γ'νϊυς στο χρωρΙτβΕμό «οεαιφών 
και για κείνους που έρχονται σε επαφή με τοξ**ές ή ερεθι¬ 
στικές ουσίες. 

3. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση διαλυτών για τον κα¬ 
θαρισμό του δέρματος. 

4. Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε ταξικές ουσίες θα 
πρέπει ν« θγίζουν τα ρούχα εργασίας και να πλένουν τα 
χέρια και το πρόσωπό τους πριν τη λήψη ποτού ή τροφής, 
καθώς και πριν φθγονν από το χώρο εργασίας τους. 

ΚΕΦΑιΛΑΟ Γ*. , 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΕΣΑΜΒΝΙ0Σ ΚΑΥΣΙΜΟΝ ΠΛΟΙΩΝ 

Άρθρο 14. 

Γενικές διατάξεις. 

ί. Οι δεξαμενές καυσίμων των κλβίων και φορτίου καυ- 
«έρΜ* πρέπει «α καθαρίζονται μόνο όταν το πλοίο βρίσκεται 
»ε ,ν< : ξ—ΐ·,·. χ.τ· ·/»?!&’ ί *·ίΛΛ «Αθέρων μκορούν με «ϊφάλεια 

να απομακρυνθούν. 

2. Οι δεξαμενές αυτές πρέπει να καθαρίζονται και \<α 
επισκευάζονται μόνο κάτω από την επίβλεψη κατάλληλου 
προσώπου. 

3. Οι Γιΐι'Γ /.ιΓξ’^ σ - -.ι· ι" ί ι -Π -.1 -/ι·|5· !Ί '· : 'ίΐ< ·'/Λ'. ττ - 

επισκευή αυτών των δεξαμενών «ρέπει να είναι γνωστές 
σ όλα τα άτομα που απασχολούνται σ’ αυτές τις εργασίες 
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και στο πλήρωμα του πλοίο» και να εξασφαλίζεται η τοτ 
ρηση αστών των «ροφνλάξαων. 

4. Τα σκ άφ η πρέπει να γειώνοντκι κατά ασφαλή τρόπο 
πριν αρχίσει η εργασία στις εν λόγω δεξαμενές. 

5. Δεν επιτρέπονται φιάλες αερίων μέσα σε δεξαμενές 
καυσίμων. 

6. Απαγορεύεται το κάπνισμα στο κατάστρωμα κατά τη 
διάρκεια εργατιάς σε σκάφη με δεξαμενές .καυσίμων εκτός 
από τ* οηθ^σμό** για ττάϊο μ '·:πγι τιων «χαψών. 

7. Τ« καλύμματα των δεξαμενών αυτών πρέηπι να ανοί¬ 
γονται προσεκτικά ώστε να αποφευχθεί κάθε σπινθήρας και 
σε περίπτωση που χρειάζεται να χτυπηθούν πρέπει να χρη¬ 
σιμοποιηθούν εργαλεία που δεν δημιουργούν σπινθήρα. 

8. Η συγκέντρωση «ύφίλεικτεον αυιριων ί»ν «κιτρέοοσται να 
υπερβαίνει τβ 5% της συγκέντρωσης που ορίζεται ως κατώ¬ 
τερο σημείο ανάφλεξης ή έκρηξης. 

Άρθρο 15. 

Καθορισμός δεξαμενών καυσίμων πλοίου και φορτίου 
καυσίμων. 

1. Πριν μία δεξαμενή καυσίμων πλοίου και φορτίου καυ¬ 
σίμων ελεγχθεί, μα σκοπό την νκδιση ®*τοπ·:·ιηίΐκΰύ ερ··,;: 
σιών εν θερμώ. πρέπει να καθαριστεί και να εξαερισθεί. 

2. Ο: δεξαμενές αυτί:; ιπρέβοι να καθαρίζονιιαι με τετ ιο 

τρόπο ώστε να εξατμιστούν τα πτητικά καύσιμα και να 
αφαιρεθούν τα κατάλοιπα καυσίμων (λάσίπη κλπ.), σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του αρμ^ιοο προσώπου, που εκδίδει το πι¬ 
στοποιητικό εργασιών εν θερμώ. 

3. Ύστερα από τον καθαρισμό τη£ δεξαμενής, πρέπει να 
αφαιρεθούν τα καλύμματα από τις ανθρωποθυρίδες και τα 
άλλα ανοίγματα, να ίξαεριίτεί η δεξαμενή, ώστε να απο¬ 
μακρυνθούν τα αέρια καύσιμα και τ·α άλλα υπολείμματα στα 
εσωίτΙεο ; !ΐκά το-ιχώμ-ατα ναι πλυθούν ή ναι ξυττιών, σίνιφωνιϊ 
με τις υποδείξεις του . αρμόδιου προσώπου, που εκδίδει το 
πιστοποιητικό εργασιών εν θερμώ. 

4. Οι δεξαμενές ραυστών καυσίμων δεν πρέπει, όσο τούτο 
είναι δυνατό, να καθαρίζονται με το χέρι αλλά με εκτόξευ¬ 
ση ζεστού νερού ή χημικών διαλυμάτων με τη χρησιμοποίη¬ 
ση πλυντικών μηχανών, ατμού ή άλλων αποτελεσματικών 
μεθόδων. 

5. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πτητικά καύσιμα για κα¬ 
θαρισμό δεξαμενών ρευστών καυσίμων, κλειστών χώρων ή 
σωληνώσεων. 

Εφόσον η θερμοκρασία δεξαμενής ή κλειστού χώρου πα¬ 
ραμένει χαμηλή (κάτω των 15° Ο), είναι επιτρεπτή η χρη 
σιμαποίήση πετρελαίου ή παιρήμοΊων ολικών, μ« σημαία ανά¬ 
φλεξης πάνω από__4ιΟΡ 0. μι την προϋπόθεση ότι τα κατά¬ 
λοιπά τους θα αποξηρανθούν πλήρως και στη συνέχεια η 
δεξαμενή ή ο κλειστός χώρος θα εξαεριστεί με ασφάλεια. 

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης τοξινών ουσιών καθαρι¬ 
σμού, όπως π.χ. τιριχ|λωιρτι»!θί'.ίλέινι.ο. ιηρι πε: να παίιρνεται μέ¬ 
ριμνα ώστε τα υπολείμματα να απομακρύνονται τόσο από 
τυχόν εσοχές του χώρου όσο και από τα αποθέματα του κα¬ 
θαρισμού. 

Ακόμα θα πρέπει να προθλέπεται επαρκής εξ αερισμός με 
σκοπό την παρεμπόδιση δημιουργίας συγκεντρώσεων 6λαδε¬ 
ρών ουσιών. 

6υ Τα επιστόμια, οι αντλίες, τα φίλτρα κ*ι άλλα συναφή 
εξαρτήματα που ανήκουν στα δίκτυα σωληνώσεων του πλοίου, 
καθώς. επίσης και ο: σερπαντίνες προθέρμασης (ΠΕΑΤΙΝΟ 
ΟΟΙΕδ), στις δεξαμενές ή άλλους κλειστούς χώρβμς. πρέ¬ 
πει να καθαρίζονται με ατμό ή νερό ή κάποιο άλλο αποτε¬ 
λεσματικό τρόπο. 

7. Δεξαμενές καυσίμων και άλλοι κλειστοί χώροι και· 
σωληνώσεις που περιείχαν δενζόλιο πρέπει σε περίπτωση 
που η θερμοκρασία 'ίρίσκεται κάτω από το σημείο απόψυξης 
του ρευστού (6® Ο) να απαλλαγούν εντελώς από στερεοποιη¬ 
μένο Ιενζόλιο με πλύση με ατμό ή ζεστό νερό ή ελαφρύ πε¬ 
τρέλαιο (ΌΙΕ&ΒΕ ΟΙΕ) ή ένα παιρόμοιο μη πτητικό υγρό. 




760 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ή 8. Τα εξαρτήματα Ί'· 3 η πλύσιμο των δεξαμενών πρέπει: 
α) Να μη επιτρέπουν τη διαρροή ατμού στη δεξαμενή, 
β) Να μη προκαλούν τη δημιουργία σπινθήρων, 
γ) Να διαθέτουν σωληνώσεις και συνδέσεις που είναι 
ηλεκτρικά γειωμένες μεταξύ τους και με το πλοίο. 

δ) Να μη συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε φορητά ηλεκτρι¬ 
κά εργαλεία ή αγωγούς που δεν είναι αντιεκρηκτικού τόπου. 

9. Δεν επιτρέπεται η παρουσία στο κατάστρωμα του πλοίου 
μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στη διάρκεια καθαρισμού 
των δεξαμενών του πλοίου πριν από την έκδοση πιστοποιη¬ 
τικού απαλλαγής από εκκρηκιτικά αέρια. 

10. Στη διάρκεια καθαιρ ισμού των δεξαμενών του πλοίου 
καιι πίρ-ιν αιπό την έκδοση, πΐιίστοποιητίικκίό απαλλαγής- από 
εκρηκτικά αέρια δεν επιτρέπεται η εκτέλεση άλλων εργα¬ 
σιών σε γειτονικές δίεξαιοενες. στο κατάστρωμα ή στους χώ¬ 
ρους ασφάλεια; (ΟΟΡϊΈΚΠΜΙδ). 


Άρθρο 16. 


Έκδοση πιστοποιητικών. 

I. Η έκδοση, από αρμόδιο πρόσωπο οριζόμενο από την ε- 
πιιχείρηση, πιστοποιητικού εργασιών εν θερμώ απαιτείται 
πριν μπει στους χώρους που αναφέροντα: παρακάτω: 

α) Γυμνό φως ή φλόγα ή άλλο πυρακτωμένα αντικείμενο. 

β) Λάμπα που δεν είναι αντιεκρηκτικού τύπου. 

γ) ΗλΙκχίτριιχός εξοπλισμός ή αγωγός εκτός αν είνο”. αν-ι- 
εκρηκ,τικού τύπου-. 

ο) Οποιοοηποτε άλλο εργαλείο ή- εφόδιο (π.χ. ιμάντες, ά¬ 
ξονες,, παπούτσια εργασίας) που είναι δυνατό να προκαλέσει 
σπινθήρα. 

,ε) Εφόδια η υλικά (π.χ. συνθετικό υφαντό ένδυμα ή με- 
ταςι) παυ είναι δυνατό να δημιουργήσουν στατικό ηλεκτρι¬ 
σμό. 


στ) Οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας: 

α) Σε δεξαμενόπλοια και ειδικότερα: 

ί ! Μέσα,σε οεςαμ,ενές φορτίου που χρησιμοποιήθηκαν για 
τη μεταφορά καυσίμων η ευφλεΐκτων υγρών ή αειρ-ίων χύδην- 
ή μέσα στους χώρους που βρίσκονται δίπλα στις υπόψη δε¬ 
ξαμενές ή στο άμεσο περιβάλλον τους ή στα αντλιοστάσια 
και στις δεξαμενές έρματος, εφόσον φέρουν ανόδια εντός 
αυτών. 

’ ) Μέσα σε οεςανενες καυσ:μο.»ν του πλο ου ή στο άμεσο 

περιβάλλον τους. 

>1) _,ι σωληνώσεις, αντλίες, σερπαντίνες προθέρμανσης, 
σύνδεσειις και άλλα εφόδια πισυ -είναι συνδεδεμένα με τις δε¬ 
ξαμενές του πλοίου, όπως αναφέροντα: στις αυ,έσω* ποοτ- 
γούμενες περιπτώσεις (1) και (2). ’ 

ε) Γνάθε άλλο μέρος του δεξαμενόπλοιου που προσδιορί¬ 
ζεται απο το αρμόδιο πρόσωπο, που ορίζει η επιχείρηση. 

& \ ~ 5 ~ /Μ:> ξηρού ή μικτού φορτίου και επιβατννά κα- 
ειδικότερα: “ 

1) Μέσα σε δεξαμενές φορτίου που έχουν μεταφερθεί καύ- 
7:μ, 5 ?. ^ εύφλεκτα υγρά ή αέρια ή σ: περικλείουσες επιοάνειες. 

2-5 κλειστούς χώρους που γειτονεύουν υ,ε δεξσμενέ- 
φορτιου που περιείχαν εύφλεκτα ή πτητικά υγρά ή ,αέ,·α 
εαν ο τοπος της εργασίας δεν απέχει ικανή απόσταση από 
τις οεξαμενες του φορτίου. 

61 -ε οεξαμενες καυσίμων των υπόψη πλοίων και στο 
άμ^σο περιβάλλον αυτών των δεξαμενών 

4) Σε σωληνώσεις, σερπαντίνες προθέρμανσης, αντλίε- 
συνίεσε-ις κα: αλλα εφόδια που ε'ναι συνδεδεμένα με σις δε- 
-αμενες, φορτίου και καυσίμων του πλοίου που αναφέροντα: 
στι^ς αμέσως προηγούμενες περιπτώσεις ΜΓ (2) και (31 
Λ„ ,νζν ;λ:τ * /*?■’ πιστοποιητικού εργασιών *ν -3εο- 

μω ίημιουργηθει, αμφιβολία εάν και κατά πόσο μία δεξαμε- 
^ 'ο** ■ / · / γ ; 5·ο; χώρος ή ενα δίκτυο σωληνώσεων ε'να- 
ελεύθερα, απο αέρια, η εργασία δεν πρέπει να αρ/ίσει ή να 
σχιστεί πριν τούτο επίτροποί με την έκδοση ενός νέου' πι¬ 
στοποιητικού. 


Άρθρο .17. 

Είσοδος χωρίς πιστοποιητικό σε δεξαμενές καυσμων 
πλοίου κα: φορτίου. 

Αν σε ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση είναι απολύτως α¬ 
ναγκαία η είσοδος εργαζομένων σε δεξαμενή ή σ’ άλλο κλει¬ 
στό χώρο πριν την έκδοση πιστοποιητικού εισόδου, τότε θα 
πρέπει να παίρνοντα: ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, ως εξής: 

ά.) Ο: εργαζόμενο: θα πρέπει να φέρουν μία ανεξάρτητη 
από το περιβάλλον εργασίας αναπνευστική συσκευή ή ανα¬ 
πνευστική συσκευή με τροφοδότηση νωπού αέρα ως και ζώ¬ 
νη ασφαλείας με ιμάντα διάσωσης. 

β) Οι εργαζόμενο: δεν πρέπε: να φέρουν παπούτσια με 
πρόκες ή -ο-,τιδήπιοίτιε άλΙλ» που θ-α μπορούσε να π,ροκιαίλέσε-ι 
σπινθήρες ή φόρμες εργασίας που είναι δυνατό να δημιουρ¬ 
γήσουν σπινθήρες από στατικό ηλεκτρισμό. 

γ) Για- φωτισμό πρ-έπεκ να χρησιμοποιούνται μόνο λάμπες 
αντιεκ-ρηκτικού τύπου. 

δ) Στην είσοδο της δεξαμενής ή του κλειστού χώρου πρέ¬ 
πει να υπάρχει κατάλληλο πρόσωπο, που θ-α επιτηρεί: την «ιρ- 
γασία. 

ε) Εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την αποτροπή κάθε κιν¬ 
δύνου, θα πρεπει να παρευρίσκονται πυροσβέστες με τα κα¬ 
τάλληλα πυροσβεστικά μέσα καθώς και μέσα διάσωσης. 


Άρθρο 18. 

Εργασίες εν θερμώ. 

1. Σε περίπτωση εργασιών εν θερμώ σε δεξαμενές φορ¬ 
τίου πρέπει: 

α) Να διατηρείται σε ετοιμότητα και πλησίον των θέ¬ 
σεων εργασίας ικανός αριθμός κατάλληλων πυροσβεστήρων. 

β) Τουλάχιστον ένας από τους εργαζομένους να είναι εξοι¬ 
κειωμένος με τη χρήση των πυροσβεστήρων. 

γ) Να υπάρχουν και να διατηρούνται ελεύθερα εμποδίων 
μέσα εύκολης πρόσβασης και απέλευσης από τον τόπο ερ¬ 
γασίας. 

δ) Να υπάρχουν μέσα φωτισμού ανάγκης. 

.. ε) Σε περίπτωση τεχνητού αερισμού των χώρων εργασίας 
η είσοδος τορ νωπού αέρα να δρ ! σκετα?- σε ασφαλή απόστα¬ 
ση απο το σημείο εξοδου του- αερίου από: τη δεξαμενή. 

στ) Σε περίπτωση εξ αερισμού της δεξαμενής η έξοδος 
του απαγομένου, αέρα να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση, από 
το σημ-ειο εισόδου- του νωπού αέρα. 

ζ) Οι εργαζόμενοι να φέρουν, έτοιμες προς χρήση, ανε¬ 
ξάρτητες απο το περιβάλλον ατομικές αναπνευστικές συ¬ 
σκευές. 


Ο V ' * / τ 

~· 3 : 1 ·~ 3 ?<· 3 ςηρου φορτίου για τα οποία δεν απαιτείται 

πιστοποιητικό εργασιών εν θερμώ, σύμφωνα με την παράγρα¬ 
φο- 1 τΐ:υ άρθρου 1ί6 δεν πρ-έιπε-ι να γίνονται εργασίες εν θερ- 
μω μέχρις ότου αρμόδιο πρόσωπο οριζόυ,ενο από την επιχεί¬ 
ρηση να εξετάσει κα: τα βρει ελεύθερα από εύφλεκτα" υ¬ 
γρά. αέρια και ατμούς. 


. Πριν από οποιαδηποτε εργασία στο μηχανοστάσιο ή λε¬ 
βητοστάσιο πλοίου, για το οποίο δεν απαιτείται έκδοση πι¬ 
στοποιητικού .εργασιών εν θερμώ σύμφωνα υ,ε την παρ-άγρα- 
<?ο 1 του άρθρου 16 ή'σε δεξαμενή καυσίμων κα: χώρους 
μηχανών των σωστικών λέμβουν, οι σεντίνες πρέπε: να "ελέγ¬ 
χονται απο αρμόδιο πρόσωπο οριζόμενο από την επιχείρηση, 
ω, προς την υπαρςη εύφλεκτων υγρών, αερίων και ατμών. 

■ι. Κατά τη διάρκεια κάθε εν θερμώ εργασίας σε κλει- 
χώρο. ττρ€·7Γ£!: 

α) Οι σωληνώσεις που μπορεί να φέρουν στο χώρο επικ'ν- 
-υνες ουσίες να αποσυνδέονται ή να στεγανοποιούνται ή να 
--?φνοντα: αναλογα μέτρα ώστε να εμποδίζεται η διαρροή 
ε,.ικιν,,υνων ουσιών στον υπόψη χώρο εργασίας, 
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καλύμματα- των ανΑρωποΑυρίδων και τυχόν άλλων 
διόδων · ί»ϊ οδηγούν στο χώρο εργασίας και ·που· είχαν κλει¬ 
στεί, να- διατηρούνται κλειστά σ όλη τη διάρκεια της Ερ¬ 
γασίας. 

,γ)· Εφόσον ανοιχτούν καλύμματα ανΑρωποΑυρίδων η άλ¬ 
λων διόδων του χώρον ή γίνε: χειρισμός κάτοχο επιστομίου 
έτσ: του να δημιουργηΑεί πιΑανόιτητχ κινδύνου για· τους ερ¬ 
γαζομένους, τότε όλοι οΐι εργαζόμενοι πρέπει να απομακρυν- 
Αάύν από .το. χώρο εργασίας, μια! νι* μην. επιστρέψουν πριν ο 
χώρος εξεταστεί ξανά, και εκδοΑεί καινούργιο πιστοποιη- 
τ’.κό εργασιών εν Αερμώ. 

5.. α) Στα μηχανοστάσια κα: λεβητοστάσια δεν επιτρέπε- 
τα; η,,χρήση, ανοιχτής φλόγας εκτός των προκαΑ ορισμένων 
Αέσεων και εφόσον τούτο έχει ετιτρατεί για συγκεκριμένη 
εργασία εν Αερμώ. 

3) ΚάΑε «ργαισίχ με χρήση ανοικτής φλόγας ■&» πρέπει να 
σταματήσει εάν και κοΑ’ όσον χρόνο δεξαμενές, σωληνώσεις 
ή άλλοι χώροι που' οδηγούν στους χώρους μηχανοστασίων ή 
λεβητοστασίων «ξαφρίζονται μέσω των χώρων αυτών και κα¬ 
μία εργασία δεν πρέπει να «παναληΐφΑεί πριν εκδοΑεί νέο τι- 
στοποιηιτικό ©ιργασιών εν Αερμώ. 

6. α) Κοιτά τη! 'ίιάρκειαι των παραπάνω εργασιών εν Αερ¬ 
μώ πρέπε ι να υπάρχουν στον τόπο εργασίας συνεχώς πυρο¬ 
σβέστες με τον κατάλληλο πυροσβεστικό εξοάλισμό και φο¬ 
ρείο τραυματιοφορέα. 

β) Οι είσοδοι στον τόπο που γίνονται εργασίες εν Αερμώ 
τρέπει να διατηρούνται ελεύθερες ούτως ώστε αν ταραστεί 
ανάγκη να «(·,>*: δυνατό να εκκενωύεί αμέσως ο χώρος. 

7. 1 Εφόσον .εμφανιστεί τ ιΑονότητ α φωτιάς σ’ ένα χώρο ερ¬ 
γασίας, Ό'ΐ εργαζόμενοι πρέπει! να αποσυρΑούν ατό αυτόν και 
μία εμφανής πινακίδα να τοποΑετείται που Αα δείχνει την 
πιΑανότητα του κινδύνου. 

8. Πριν γίνει οποιαδηκοτε εργασία εν Αερμώ σε μεταλ¬ 
λικό αντικείμενο καλυμμένο με πριοστατευτικό επίχρισμα πρέ¬ 
πει να ληφΑούν υ*χόψη οι σχετικός απαιτήσεις της παρα¬ 
γράφου 4 του άρθρου 8. 

9.. Αν κατά την πορεία της εργασίας μέσα σε δεξαμενή 
καυσίμων, σε διαμέρισμα ή χώρο γεετονικό με δεξαμενή καυ¬ 
σίμων. ή στην εξωτερική επιφάνεια δεξαμενόπλοιου στ.άσε! 
ή ανοίξει κάποια σωλήνα, ή αρμός της δεξαμενής ή εμφανι- 
στ,εί .κάποια άλλη πιθανότητα εισόδου ή σχηματισμού αερίων 
στη δεξαμενή ή άλλο γειτονικό ·μ« αυτή χώρο ή διαμέρισμα 
η εργασία τρέπει· να- διακόπτεται και τα υπάρχοντα πιστο¬ 
ποιητικά εισόδου και εργασιών εν Αερμώ του αφορούν τις δε¬ 
ξαμενές. τα διαμερίσματα και τους άλλους γειτονικούς χώ¬ 
ρους νια ακυρώνονται αμέσως. 

10. Όταν ένα σκάφος, δεξαμενή, διαμέρισμα ή άλλος 
εσωτερικός χώρος έχει πιστΟποιηίύεί ανασφαλής για ύλες τις 
εργασίες ή μόνο τις εργασίες εν Αειρμώ, το σκάφος ή ο> χώ¬ 
ροι αυτοί! να σημαίνοντα εμφανώς. 

11. Εάν σε ένα μέ,ρ ος του σκάφους στο οποίο η παρουσία 
καυσίμου .είναι δυνατό να προκαλείπαι πυρκαϊά ή έκρηξη, οι 
εργασίες στις οποίες γίνεται χρήση φωτιάς να μη εκ τελούν τα: 
πριν από την ιίκδοση πιστοποιητικού εργασιών εν Αορμώ για 
το συγκεκριμένο μέρος ταυ πλοίου. 

12.. Μετά το πέρας της εν Α ι ε?μώ εργασίας η Αέση ερ¬ 
γασίας και η περιοχή της να ελέγχονται αμέσως για -/.ρ¬ 
οές εστίες πυρκαΐάς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'. 

ΙΚΡΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΕΣ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ^ 
'ΑρΑρο 19. 

Γενικές Διατάξεις. 

1. Για εργασίες του δεν μπορούν να. εκτελεσΑούν με ασφά¬ 
λεια με τη'ίοήάεια κλίμακας ή με άλλα μΐίσα πρέπε». να δια- 
τίΑεν,τα: κατάλληλα και επαρκή ικριώματα ή πλατφόρμας 
εργασίας. 


2. Τα ικριώματα και οι πλατφόρμες εργασίας πρέπει■ να 
συναρμολογούν ται, να αποσυναρμολογούν ταΐ: ή να τροποποιούν¬ 
ται κάτω από την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου και οπό πε¬ 
πειραμένο σ’ αυτό το είδες της εργασίας προσωπικό. 


ΆρΑφο 20. 

Είδη ικριωμάτων. 

1. ΣταΑερά ικριώματα Αεωρούνται μεταλλικές (σωλη¬ 
νωτές) ή ξύλινες κατασκευές που εξυπηρετούν τις σε διά¬ 
φορα ύψη εκτελούμενες ναυπηγ'.επισκευαστικές εργασίες. 

Τα σταΑερά ικριώματα, πρέπει να είναι ανΑεκτικά, να μη 
είναι 'δυνατό να ΑριαυσΑούν, να μετασχηματιστούν ή να 0 * 0 - 
στούν επικίνδυνους κραδασμούς. 

2. Κινητά ικριώματα. 

Κινητά ικριώματα νοούντο». μεταλλικοί ή ξύλινοι σκρί&αν- 
τες (καβάλέττα) ύψους ενός (Ί ,00) μέχρι και το πολύ δύο 
(2,00) μέτρων, με .δάπεδο εργασίας πλάιτους τουλάχιστ'.ν 
εξήντα εκατοστών (0,60) του .μέτρου. 

3. Κινητά ικριώματα τύπου πύργου. 

Κινητά μεταλλικά ικριώματα τύπου πύργου νοούνται ανΑε- 
κτικές μεταλλικές σωληνωτές κατασκευές. Το ύψος τι·// 
ικριωμάτων αιυτών δεν μπορεί να, είναι ανώτερο από το τρι¬ 
πλάσιο του μήκους της μικρότερης πλευράς της βάσης Τους. 

4. Αναρτημένα ικριώματα. 

Αναρτημένα ικριώματα νοούνται: κινητά δάπεδα, κλωβοί, 
και άλλα παρόμοια μέσα, από ανΑεκτικά υλικά που αναρτών- 
ται κατάλληλα από σταΑερά σημεία,. 

Αυτό το είδος των ικριωμάτων χρησιμοποιείται μόνο στις 
περΊπτώσεις όπου κατά τον υπεύΑυνο των εργασιών είναι α¬ 
δύνατη ή απρόσφορη η χρήση άλλων ειδών ικριωμάτων. 


ΆρΑρο 21. 

Χρησιμοποίηση ικριωμάτων. 


Για τις εργασίες που αναφέρονται στο άρΑρα 20 χαρ·. 1 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ικριώματα 1 με τους ακάλουΑυυς 
όρους και περιορισμούς ανάλογα με το ύψος των ικριωμάτων 
από τη στάΑμη. του εδάφους ή του κατά περίπτωση, σταΑε- 
τού δαπέδου (στίάΑμης) εργασίας. 

α) Για εξωτερικές ερ,γασίες σε ύψος πάνω από τρία μέ¬ 
τρια και πενήντα εκατοστά του μέτρι-.υ (3,50) από το. σταΑερό 
δάπεδο (στάΑμη) εργασίας χρησιμοποιούνται σταΑερά ικριώ¬ 
ματα. 

Για τις εργασίες αυτές εΐίνσ: δυνατό να χρησιμοποιηΑούν 
και κινητά .μεταλλικά ικριώματα τύπου πύργου εφ’ όσον όμως 
τ. ύψος του δαπέδου εργασίας τους δεν υπερβαίνει τα πέντε 
ί ό.ΟΟ) μέτρα.. 

β) Για εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες κάτω των 
τριών μέτρων και πενή/τα εκατοστών (3,50) τ-.υ μέτρου εί¬ 
ναι δυνατό ν·α χοησιοιοποιούνται κινητά, Ίκοιώμαται (καβα- 
λέττα). 


γ) Για, τις εσωτερικές εργασίες πάνω από 3 μέτρα και 
πενήντα εκατοστά (3,50) του μέτρου, χρησιμοποιούνται στα¬ 
Αερά ικριώματα. 

I ια τις εργασίες αυτ:ς επίσης,, είναι δυνατό να χρησιμο- 
ποιηΑούν και κινητά μεταλλικά ικριώματα νέγοι ύψιυς δώ¬ 
δεκα (12.006 μέτρων. ’ " 

δ) ,Για ελαφρες ή περιορισμένης έκτασης εργασίες είναι 
δυνατό να χρησιμοποιούνται φορητές κλίμακετ σύμοωνα με 
τις προϋποΑΑεις του Π. Δ/τος της 22/29.12.1933 (ΦΕΚ 
406 τ. Α'), όπως συμπληρώΑηκε από το με α,τιΑ'. 17/Ί9·78 
Π. Δί'γμα «Περί συμπλη'ώσεως του από 22/29.12.1933 
*[· Α-^τος περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζο- 
υένων επί φ:ρητών κλιμάκων» (ΦΕΚ 3 τ. Α') και εφόσον 
από τον υπεύΑυυε των εργασιών 
είναι δυνατό να εκτελεστούν 


φοσον 

χυτών κρίνεται ότι αυτές 
με αυτό το·/ τρόπο ακίνδυνα. 

Απαγειευεαι η χρήση, ξύλινων εξτε,ρικών ικριωμάτων ύ¬ 


ψους μεγαλύτερου των δέκα (10.00) μέτρων. 

Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται μόνο μεταλλικά 
'τωληνωτά) ικριώματα. 
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■Απαγορεύεται- η μερική *π»υν αρμολόγηση των ικριωμά¬ 
των. Αυτά πρέπει να παραμένβυν με πλήρη σύνθεση μέχρι 
την ολοκλήρωση των εργασιών για τις άτονες κατασκευά¬ 
στηκαν έτσι ώστε ο εχάστοτε φορέας να παραμένει πλήρης 
και ένστασής. 

Άρθρο 22. 


Ξύλινα σταθερά ικριώματα. 

Τα υλικά αχό τα οποία αποτελούνται τα ικριώματα πρέ¬ 
πει να είναι άριστης ποιότητας, αν-ί/εχτιχά και με επιμέλεια 
συντηρημένα, να> προέρχονται από υγιές ξύλο μακρών ινών. 
απαλλαγμένο εντελώς τον φλοιού, και κατά το δυνατό ρη- 
γμών ή αρμών. 

Απαγορεύεται η βαφη και το στοκάρισμα των χρησιμοποι¬ 
ούμενων ξύλων. 

Απαγορεύεται η χρήση χυτοσιδήρων καρφιών για τη συ¬ 
ναρμολόγηση του ικριώματος. 

Τα υλικά πρεπει να επιθεωρούνται πριν από κάθε συναρ¬ 
μολόγηση ποιοτικά και ποσοτικά και η συντήρησή τους ανα¬ 
τίθεται ,σε έμπειρο τεχνίτη. 


Άρθρο 23. 

Ορθοστάτες. 

1. Γα σταθερά ικριώματα αποτελούνται είτε από μια σει¬ 
ρά ορθοστάτες, εφόσον η απόσταση των σημείων έδρασης κά¬ 
θε εγκάρσιας ίοκιδας δεν υπερβαίνει το ένα μέτρο και τρι·ά- 
ντα εκατοστά (1,30) μέτρου, είτε από δυο ή περισσότερες 
σεφές ορθοστατών εφόσον υπάρχει υπέρβαση τοιυ παραπάνω 
μήκους, σε τροπο ώστε οι διαδοχικές αποστάσεις των ση¬ 
μείων έδρασης κάθε εγκάρσιας δοκίδας να μη υπερβαίνουν 
το ένα μέτρο και τριάντα εκατοστά (1.30) μέτρου. 

2. Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από ξύλο τετραγωνι¬ 
κής διατομής. 

Απαγορεύεται η χρήση σχισμένων κατά μήκος δοκών. 

_ ορθοστάτες είναι δυνατό να αποτελούνται από περισ¬ 
σότερα τεμάχια. 

3. Η καθ’ ύψος σύνδεση των ορθοστατών γίνεται με πλευ¬ 
ρικές ενώσεις μήκους εβδομήντα πέντε εκατοστών (0,75) 
του μέτρου. Η ένωσή ενισχύει*: με αναβολέα (τάκος) μή¬ 
κους τουλάχιστον πενήντα εκατοστών (0.50) του μέτρου και 
»ομης ίσης η μεγαλύτερης το», υψηλότερα ευρισκόμενου ορ¬ 
θοστάτη. Ο αναβολέας καρφώνεται χαμηλότερα από το πά¬ 
νω άκρο του κάτω ορθοστάτη. Στο πάνω άκρο του αναβολέα 
εφάπτεται το κάτω άκρο του πάνω ορθοστάτη. 

4. Ο: δίστομες των ορθοστατών σε συνάρτηση με. το ύψος 

και τον αριθμό τους πρέπει να είναι σύμφωνες με τις επό¬ 
μενες διαστάσεις: ” 


Συνολκό ύψος , 6.00 μέτρα 10.00 μέτρα 

Διαστάσεις διατομής Διασπάσεις δι*τομή< 

1ος Ορθοστάτης 0,08X0,08 μ. 0,10X0,10^ 

2ος Ορθοστάτης 0,08X0,08 μ. 0,08X0,08 μ. 

ο. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορθοστατών επ·- 
τρεπεται να είναι μέχρι τρία και μισό (3,50) μέτρα. 

0. Οι ορθοστάτες κλείνουν εκ,αφρά προς το μέρος της κα¬ 
τασκευής, και εδράζονται σε πέδιλα από μαδέρια. Ο: ορθο¬ 
στάτες προσαρμόζονται στα πέδιλα με τρόπο ώστε να είναι 
αδύνατο το γλιστριμ* τους. Απαγορεύεται κάθε πρόνειστ, 

υλικά °~ ως π ' χ · ' ΜΙ ~ έτ?ϊ? ’ «Μ χ»! άλλα 

Ί. Οι ορθοστάτες επεκτείνονται τουλάχιστο ένα ί 1.00 
μέτρο πάνω απο ,το τελευτά» δάπεδο εργασίας. 

8. Κάθε σειρά ορθοστατών πρέπει να συνδέεται ια·- -/*-ά 
το δυνατό οριζόντια και παράλληλα προς την κατασκευή'εν- 

τ^τΔ ί’Τ (τ5!ν<2ίς '’ 5 «-^ής δύο και υ,ισό εκα¬ 

τοστών επ: δώδεκα εκατοστά (0,025X0.12) του υετοα 

κα.φωμε,α κ * τω **Ρ !ίω ? τους αναβολείς Γτάκους) ' 


Αρθρο 24. 

ί Λ. / Εγκάρσιες δοκίδες. 

δβκίδες που χρησιμοποιούνται για 
3ρ**η του δαπέδου εργασίας πρέπει να προέρχονται 


γιές ξύλο, πελεκητό, από αυτούσιο κορμό' (λατάκια) χωρίς 
αρμούς κιαι ,ρόζους και να μη φέρουν πολλές διουρήσεις *πο 
προηγούμενα καρφώματα. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση 
κατά μήκος σχισμένου ξύλου. 

2. Οι εγκάρσιες δοκίδες εδράζονται σε ξύλινους αναβολείς 
(τάκους) που καρφώνονται στους ορθοστάτες. Η διατομη 
των αναβολέων πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη δίστομη 
της δοκίδας και το μήκος τους τουλάχιστο πενήντα εκατο¬ 
στά (0,50) του μέτρο». Επιτρέπεται και η χρησιμοποίηση 
άλλης μεθόδου που εξασφαλίζει το ακλόνητο της κατα¬ 
σκευής. 

3. Η διατομή των πιο πάνω όοκέδω» για την στήριξη των 
δαπέδων εργασίας πρέεοει να είναι διαστάσεων δέκα εκατο¬ 
στών επί δέκα εκατοστών (0,10X0,10) του μέτρου. 

Άρθρ» 25. 

Αντηρίδες (τιράντες χιαστί). 

Οι αντηρίδες («τιανόμια ή τιράντες χιαστί) γένβντα: 
από ενιαίο ξύλο (σανίδα) χωρίς σύνδεση και έχουν δοττομή 
τουλάχιστο δύο και μισό εκατοστά οπί δώδεκα «κβιοστά 
(0,025X0,12) του μέτρου. Τα άκρα των αντηρίδων καρ¬ 
φώνονται χιαστί στους ορθοστάτες και όσο το δυνατό πιο 
κοντά και πάνω από την έδ ροση των εγκάρσιων άοοάάην. 
Δεν επιτρέπεται το κάρφωμα των αντηρίδων στο ση μα ία δια¬ 
σταύρωσης τους. Η τοποθέτηση των αντηρίδων είναι υπο¬ 
χρεωτική για όλα τα φατνώματα. 


Άρθρο 26. 

Δάπεδα ικριωμάτων. 

1. Γα ό-απεδ α των ικρ ιωματων πρέπει να πληρούν ττνς 
'-ξήα όρους: 

'*) ί'ί* αποτελούνται απο τρία (3) τουλάχιστο μαδέρια ε¬ 
λάχιστου πάχους πέντε εκατοστών (0,05) του μέτρου και 
συνολικό πλάτος τουλάχιστο εξήντα εκατοστών (0.6θ) του 
μέτρου. 

Απαγορεύεται η χρηαη δύο ή περισσότερων «βάλληλων 
σειρών σανίδων για την κατασκευή δαπέδων ικριωμάτων. 

ρ) Γα μαδέρι*, ταυ δαπέδου να μην «ναι παλαιό, να μη 
φέρουν ρωγμές, ούτε,να ενισχύονται με προσήλωση ελασμά¬ 
των, (τσέρκια) η ξύλων (κλάπες) για την αντιμετώπιση 
τυχόν ρωγμών κ.λπ. Η προφύλαξη των άκρων των μαδε- 
ριών αντιμετωπίζεται με πλευρικούς οπλισμούς από μεταλ¬ 
λικές ταινίες. 

Απαγορεύεται το στοκάρισμα και η ίαφή των μαδεριών. 

Τ) Τ'* \<ι τοο δαττίέ'οα των ιδιωμάτων τ&χοΟΛτςίύν 

Τ ?ΐΛοΓ ά " λί - τ0ϊ *“ ***“ “**5(Ρ ! τ0 ϊ?(ών εκατοστών 
ιυ.υο) του μέτρου, και έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το με¬ 
ταξύ των στηριγμάτων άνοιγμα. Επί πλέον ία μαδέρια συν- 
οεονται, κατάλληλα για την αποφυγή ολίσθσμής τους κα· 
βεν εξεχουν πάνω από είκοσι εκατοστό (0.20) ταυ >-Αο ητ' 
από το σημείο έδρβσής τους. ' ~ 

,ί) Τα μαδέρια του δαπέδου συνδέονται από το κάτω μέρος 
καθετα προς την κατασκευή με ζεύγματα (κλάπες) „ τσόπο 
..ου να. είναι αδύνατη η ανΚμιοιόμι^φη κάμψη. 

',) Τ * Λ5 ' νί , (Μεταξύ της κατασκευής και του δαπ,όου ε;- 
γασιας δεν πρεπει να ξεπερνάει τα τριάντα εκατοστά (0.30) 
του μέτρου. ' 

πτ) Τα δάπεδα των ικριωμάτων να υπερβαίνουν το μέρος 
της κατ.ασ«υης κατα εξήντα εκατοστά (0,6») του μέτρου. 

7 Ια δάπεδά εργασίας να φέρουν εσωτερικά και εξωτε- 
ρικα κράσπεδά απο σανίδα (θωράκια) πλάτες δέκα, πέντε 
εκατοστών (0.15) του μέτρου από το δάπεδο ε,ρ^ασνίας κα· 
κατα την εξωτερική πλευρά ** **κώμ»τος πρέπει να το- 
-.θετειτα: κΐυπαστη αποτελαύμενη από διπλή σανίδα Στο 

άύϊ"ΞΧ να τοπαθε'τκόται 

Τ' προς την κουπαστή. 'Ολ* τα ««ρ^ 

κανω ^τοπαθε-τουνται και καρφώ-^ται εσωτερικά- σταυς 
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η) Έ® δάπεδα· εργασίας π,ρόπει να φορτίζονται, ανάλογα 
με την αντοχή τους, δια συνεχούς επιβλέψεως -από κατάλληλο 
πρόσωπο, ώστε να μη υπφρφοιρτώνονται. 

δ) Απαγορεύεται η τοποδέτηση φορητών κλιμάκων και 
άλλων μέσων (κάσες, καβαιλέττα κ.α.) στα παραπάνω δά¬ 
πεδα. 

ι) Απαγορεύεται η εργασία περισσοτέρων από δυο (2) 
προσώπων σε διάπεδο που περιλαμβάνεται μεταξύ δύο διαδο¬ 
χικών ορθοστατών. 

Στις γωνίες, των κατασκευών ήπιου επιβάλλεται η, προέ¬ 
κταση των δαπέδων εργασίας τοποθετούνται δύο ορθοστάτες 
κ'αιτά τη διεύθυνση της διχοτόμου της κατασκευής. Οι ορθο¬ 
στάτες συνδέονται με δοκίδα παρόμοια με κείνη που χρήσιμο 
ποιείται για την έδραση δαπέδων εργασίας. 

2. Το πλάτος των δ-ηπιάδων εργασίας να είναι επαρκές 
και ανάλογο με την εργασία για τη,ν οποία κατασκευάστηκε 
το ικρίωμα. Σε κάδε περίπτωση πρέπει ν·α υπάρχει διάστημα 
ελεύθερο από -σταδίερά εμπόδια ή απεδηκευμέν® υλικά με 
πλάτος τουλάχιστον εξήντα εκατοστά (6,66) του μέτριου·. 
Με αυτό τον τρόπο το πλάτος του δαπέδου εργασίας του 
ικριώματος να είναι: 

ο) Εξήντα εκατοστά (0,60) του μέτρου αν υποβαστάζει 
αποκλειστικά εργαζόμενοι χωρίς αποδήκευση, υλικών·. 

(δ) Ογδόντα εκατοστά (0,80) ταυ μέτρου αν χρησιμοποι¬ 
είται για -απόδεση υλικών. 

γ) 'Ενα μέτρο και δέκα εκατοστά (1,10) του μέτρου αν 
χρησιμοποιείται, για τη; έδραση άλλου δ«π*.Φου εργασίας σε 
ψηλότερη στάδμη. 

3) Ένα μέτριοι και τριάντα εκατοστά (1,30) του μέτρου· 
αν χρησιμοποιείται για βαριές εργασίες όπως σφυρηλάτηση. 

ε) Ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50) όταν χρησι¬ 
μοποιείται συγχρώνως για τις παραπάνω εργασίες και τη 
στήριξη άλλου δαπέδου εργασίας σε ψηλότερη στάθμη. 

στ) Το μέγιστο πλάτος ενός δαπέδου εργασίας που στηρί¬ 
ζεται σε οριζόντιες δοκί&ες δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα 
υΓτ.τοι και εξήντα εκατοστά (1.60) του- μέτρου·. 

Εκτός από την περίπτωση του ικριώματος (α) αυτής της 
παραγράφου για την κατασκευή όλων των λο-ιπών ειδών ιτσ- 
δερώό ιδιωμάτων απαιτείται σύμταξ,η 'σχετι-κήίς μελέτης 
από τον επιβλέποντ» το έργο μηχανικό. 

Ά,ρδιρο 27. 

Σύνδεση - σταδερότητα ικριωμάτων. 

Για την επίτευξη του ,αμετακίνητου του ικριώματος, πρέ¬ 
πει ν® Ιλαμιβάνονται ΐ® κατά περίπτωση προσφορότερα, μέ¬ 
τρα. όπως π.χ. σύνδεση του ικριώματος με το μέτωπο εργα¬ 
σίας, ή με άλλη σταδ-ερή κατασκευή κ.λπ. 

Άρδ,ρο· 28. 

Κινητά ικριώματα. 

1. Τα κινητά -ικριώματα χρησιμοποιούν τα- όπως καθορί¬ 
ζεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου (1) του άοδοου 
22 . 

2. Οι ακρ’ίδαντες (καβαλεττα) των κινητών ικριωμάτων 
αποτελούνται από οριζόντια δοκό διατεμής οκτώ επί οκΤώ 
εκατοστών (Ο,ΟβΧ'0,08) Ταυ μέτρου, ή μεγαλύτερης ανάλο¬ 
γα με το μήκος και την προβλεπόμενη φόρτιση. 

Η οριζόντια αυτή δοκός στηρίζεται σε κάδε άκρο σε δύο 
πιλαγκστάτες (πόδια). · 

[Η σταιδερότητ® (μη μετασχηματισμός) των πλαγιαστα- 
τών ανά δύο εξασφαλίζεται με αντερείσματα (πιλαγιόξυλα) 
που προσηλώνονται στο μέσο της οριζόντιας δοοοοό και στα 
κάτω άκρα των πλαγιοστατών. 

3. Τα μαδέρια του δαπέ&συ ταυ κινητού ικριώματος δεν 
επιτρέπεται να εξέχουν από την οριζόντια δοκό τον οχρ ίβαν- 
τος (καβάλέττοο) περισσότερο από δέκα εκατοστά (0,10) 
του μέτρου ούτε όμως και λιγότερο από πέντε εκατοστά 


(0,05) του μέτρου. Η μη μετακίνηση των μαδεριών εξα¬ 
σφαλίζεται με εγκάρσιες δοκίδες. 

4. Απαγορεύεται η στήριξη φορητών κλιμάκων ή άλλων 
πρόχειρων· μέσων για εκτέλεση εργασίας πάνω στα δάπεδα 
των κινητών ικριωμάτων. 

5. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μηχανικών οκριβάντων 
εφόσον είναι δυνατό να ανυψώνονται, από ένα (4,00) μέχρι 
δύο (2,00) μέτρα, με κατάλληλο μηχανισμό-, που να, εξα^ι 
σφαλίζει τη σταδερότητα της ανύψωσης σε ορισμένη δέση 
με ανασταλτική κροτάλη (καστάνια). 

6. Ως κινητά ικριώματα είνα: δυνατό να χρησιμοποιηδούν 
και μεταλλικοί οκρίβαντες με επαρκή αντοχή, και ευστά- 
δεια. 

Άρδρο 29. 

Σταδερά μεταλλικά ικριώματα. 

1. Στα μεταλλικά ικριώματα μόνο τα δάπεδα εργασίας 
επιτρέπεται να -αποτε'λιούνται από ξύλινα μαδέρια συνολικού 
πλάτους τουλάχιστο εξήντα εκατοστών (0,60) του μέτρου. 

Τα μεταλλικά ικριώματα κατασκευάζονται ,από δύο του¬ 
λάχιστον- σειρές ορδοστάτες (κολώνες), παράλληλες προ-ς 
την όψη τομ μετώπου εργασίας και σε απόσταση μεταξύ τους 
όχι μεγαλύτερη από ένα μέτρο και δέκα εκατοστά (1.10) 
του μέτρου, η @ε πλησιέστερη προς το μέτωπο εργασίας απέ¬ 
χει απ’ αυτό το πολύ μέχρι δέκα πέν-τε εκατοστά (0.15) του 
μέτρου. 

2. Η σύνδεση των δύο παράλληλων σειρών αρδοσταιτών 
γίνεται με οριζόντια μεταλλικά (σωληνωτά) στοιχεία ικα¬ 
νής αντοχής πάνω στα οποία στηρίζονται- και τα δάπεδα ερ¬ 
γασίας. 

; 0- Τα ικριώματα εξ ασφαλίζονται από οριζόντια μετα¬ 
κίνηση με σύνδεσή τους με το μέτωπο εργασίας, ή με άλλη 
σταδ-ερή κατασκευή ή με κάποιο άλλο πρόσφορο τρόπο που 
δα εξασφαλίζει το- αμετακίνητο τους. 

4. Τα ικριώματα φέρουν χντί'ανέμιους συνδέσμους χιαστί. 

5. Τα ικριώματα φέρουν μεταλλικό χειρολισδήρ-α σε ύψος 
ενός (1,00) μέτρου αποό το δάπεδο εργασίας κα- μεταλλική 
ράβδο στο μέσο του διαστήματος. 

('· Τα χρησιμοποιουνενα μεταλλικά ικριώματα συναρμολο- 
γουν-τ-α: σύμφωνα με τις, προδιαγραφές, οδηγίες και •υποδεί¬ 
ξεις του εργοστασίου κατασκευής τους. 

Οι τύποι των χρησιμοποιούμενων μεταλλικών ικριωμάτων 
πρεπει να πληρούν τους όρους προτύπων του Ελληνικού Οο- 
γανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) όταν αυτοί γίνουν υποχρεω¬ 
τικής εφαρμογής με υπουργικές αποφάσεις που δα εκδοδούν 
?! ^ Πάταξης των παρ. 6 του άρδρου 3 του 

Γ\. .->72/1976 «περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποιήσεως». 

7. Οι ,διατάξεις για τα ξύλινα ικριώματα, σ' ό,τι αφορά 
την ασφαλεία εργαζομένων, ισχύουν γενικά και για τα με¬ 
ταλλικά ικριώματα. 


Κινρ,α μεταλλικά ικριώματα τύπου πύρ ν ου 

1. Τα κινητά μεταλλικά ικριώματα τύπου πύργου πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μόνο σε σταθερά, ανδεκτικά, επίπεδα, 
οριζόντια και αλλα δάπεδα. 

2. Όταν μετατοπίζονται πρέπει να σπρώχνονται ή να σέσ 
νονται, απο τη -βάση τους. 

3. Οι τροχοί τους πρέπει να συγκροτούνται ασφαλώς 

στους ορδοστάτες. Τ 

4. Πρεπει να εξασφαλίζονται από ανατροπή ή τυχαία 
μετατόπισή τους. 

5. Προπει να διαδετουν ασφαλή κλίμακα στερεά προσαρ¬ 
μοσμένη ή ενσωματωμένη για την άνοδο μέχρι το δάπεδο 
βργοτ(ΠίβΡζ # 

6. Το δάπεδο εργασίας πρέπει να καλύπτει όλη ττ-ν πάνω 

επιφάνεια του "ετα^ι- ύ ι» ■ 
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ψ - 7. Κατά τα λοιπά πρέπει να ανταποκρίνοντα: στους κα¬ 
νόνες ασφαλείας όπως αναφέρονται στις παο. 5 και 6 του 
άρ-3ρου 29. 

Άρ·8ρ ο 31. 

Αναρτημένα ικριώματα. 

ί. Αναρτημένο ικρίωμα νοείται δάίπεδο εργασίας οιαστά- 
σεων μέχρι τεσσάρων μέτρων επί εβδομήντα εκατοστών 
(4.00 X 0.70) του μέτρου (διαστάσεις κάτοψης). 


2. Τα μαδέρια. δοκίδες και γενικά τα υλικά αναρτημένου 
ικριώματος ττρέ—ΐΐ να είναι επαρκούς διατομής και καλής 
ποιότητας. 

3. Τα μαδέρια που συνιστούν το δάπεδο εργασίας πρέπει 
να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο· ώστε να αποφεύγεται η 
δημιουργία κενών. 

4. Τα δάπεδα εργασίας τοποθετούνται σε ενιαίους δοκούς, 
οι οποίοι στερεώνονται σε μεταλλικά στηρίγματα που απέ¬ 
χουν μεταξύ τους μέχρι τρία μέτρα, και πενήντα εκατοστά 
(3.50) του μέτρου. Το μήκος των προβόλων σε καμμία περί¬ 
πτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει τα πενήντα εκατοστά 
(Ο,δΟ) του μέτρου. 


5. Τα αναρτημένα ικριώματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα: 

α) ,Στις τρεις εξωτερικές: πλευρές με στηθαία (χειρο- 

λισδήρες) σανίδα μεσοδιαστήματος και θωράκια, όπως στα 
εξωτερικά ικριώματα που αναφέρονται στο άρ$ρο 26. 

β) Στην πλευρά προς το μέτωπο εργασίας με χειρολισυή- 
ρα σε ύψος εβδομήντα εκατοστά (0,70) του μέτρου. 

6. Τα στηθαία πρέπει να στηρίζονται σε ορθοστάτες, α¬ 
κλόνητα στερεομένους στο σταθερό δάπεδο και που απέχουν 
το πολύ μεταξύ τους ένα μέτρο και εβδομήντα πέντε εκατο¬ 
στά (1,75) του μέτρου. 

7. Όταν το αναρτημένο ικρίωμα χρησιμοποιείται για ερ¬ 
γασία το· δάπεδό του να είναι απόλυτα οριζόντιο. 

θ. Τα αναρτημένα ικριώματα στηρίζονται σε τρία τουλά¬ 
χιστο στηρίγματα που είναι αναρτημένα με συρματόσχοινα ή 
'αλυσιίες η άλλο δόκιμό τρόπο. Η όλη ανάρτηση γίνεται με 
τροπο ώστε να αποκλείεται η περίπτωση ανατροπής του 
ικριώματος. 

Η εις ασφαλίτη του ικριώματος απο ταλαντωτή ή ανατρο¬ 
πή, γίνεται με ένα ή δύο τεταμένα συρματόσχοινα και κρί¬ 
κους ή άλλο δόκιμο τρόπο. 

10. Απαγορεύεται η χρήση αναρτημένων ικριωμάτων που 
οεν ανυψώνονται μ* μηχανικό μέσο. 

11. Απαγορεύεται η χρήση βαρούλκου που βρίσκεται εκτός 
του ικριώματος. 

12. Γία Τα μηχανικά μέσα ανύψωσης των αναρτημένων 
ικριωμάτων ισχύουν οι διατάξεις των ανυψωτικών μέσων. 

13. Η συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση των αναρτηαέ- 
νων ικριωμάτων να γίνεται κάτω από την επίβλεψη έαπ*·- 
ρου προσώπου. 


14. Οι χειρισμοί λειτουργίας των αναρτημένων ικρίωμά- 
των ανατ^εντακ σε έμπειρο πρόσωπο. 

15. Τα ικριώματα αναρτώνται από δοκούς σε πρόβολο. 
Οι δοκοί αυτοί να έχουν αρκετό μήκος και διαΤομή προς 
εσασφαλιση της αντοχής του ικριώματος. Τοποθετούνται 
καΰετα προς το μέτωπο εργασίας και με τέτοιο τρόπο που 
αντιστοιχούν, στις εγκάρσιες δοκίδες του δαπέδου εργασίας. 

/ Η πακτωση και αντιστήριξη των δοκών ανάρτησης 
πρεπει να ,ε.,ασφαλίζουν στα-δερή απόσταση του δαπέδου 'ερ- 
γϊσιας απο την προσοψη της κατασκευής το πολύ δέκα εκα- 
τοτ,α (0,10) του μέτρου. 

17. Η άάκτωση των δοκών αναρτήσεως γίνεται με στε- 

;' .} Ύ τ Τ ς με κ0χλιες ’ 7 (ή* συγκόλληση (ή άλλα ισοδύνα¬ 
μα μέσα) με την κατασκευή. 

18. Τα συρματόσχοινα και οι αλυσίδες ανάρτησησ να έ- 
χουν συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστο» δέκα ( 1 $). 

> -'ξ, ί χ βϋ ® τ ^«τ« των τροχαί,,ών να στερεώνονται στα 
««χεδα εργασίας με ισχυρές μεταλλικές ταινίες, που ίΖ 
χονται κ,αι κάτω από το δ**,** εργασίας. τ ’ * “ Ρ 


Άρ·&ρο 32. 

Σταθερά ικριώματα σε πρόβολο (μπρακέτα). 

1. Τα ικριώματα σε πρόβολο πρέπει: 

α) Να είναι στα·3εροποιη|μένα και αγκυρωμένα με ασφα¬ 
λή τρόπο στα σημεία πάκτωσης. 

β) Να έχουν δοκούς στήριξης κατάλληλου μήκους και 
διατομής, για να εξασφαλίζονται η σταθερότητα και η ευ¬ 
στάθεια τους. 

γ) Ν·α εδράζονται κατάλληλα και να υποστηρίζονται με 
ζεύγματα. 

2. Μόνο ανθεκτικά μέρη της κατασκευής επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται ως σημεία στήριξης των ικριωμάτων σε 
πρόβολο. Σε κάδε περίπτωση η κατασκευή των ικριωμάτων 
οε πρόβολο σ’ ό,τι αφορά τα λοιπά στοιχεία τους (δάπεδα 
εργασίας, θωράκια, κιγκλιδώματα, χειρολισθήρες κ.λπ.) 
πρέπει να είναι παρόμοια με εκείνα των σταθερών ικριωμά¬ 
των. 




Άλλο: τύπο: ικριωΙμάτων. 

Πέραν των προαναφερ$έντων ειδών ικριωμάτων επιτρέ¬ 
πεται και η χρησιμοποίηση και άλλων τύπων ικριωμάτων, 
εφόσον αυτ.α πληρούν τους όρους ασφάλειας των εογαζομε- 
νων, όπως νοούνται στα προηγούμενα συναφή άρύρα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΓΗΣ ΣΚΑΦΟΓΣ (ΣΚΑΡΙ) 
Άρ-3ρο 34. 

I ενικές διατάξεις. 

1. Οι -ργαςυμινο: στην κατασκευή ή επισκευή σκάφους 

πρεπει να έχουν στη διάθεσή τους ασφαλή μέσα προσπέλα¬ 
σης και εργασίας,, όπως π.χ. κλίμακες, διάδρομοι διακίνη¬ 
σης, στ α-3ερες εξέδρες εργασίας, κλωβούς ανύψωσης, όπως 
και ζώνες ασφαλείας, σχοινιά διάσωσης, προστατευτικά δί¬ 
κτυα ασφαλείας κ.λπ. ' · 

2. Το υπό κατασκευή σκάφος (σκαρί) πρέπει να σταθερο¬ 
ποιείται έτσι ώστε να αποκλείεται ταλάντωση ή ανατροπή 
του. Ο συντελεστής ασφάλειας έναντι ανατροπής πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ένα και μισό (1,5). Ως μέτρα για την 
εασφαλίτη της σταθερότητας αναφέρονται: 

2) Πέλμα έδραση,ς (βάση) και κατασκευή υποστήριξης 
επαρκούς αντοχής και ευστάθειας. 

β) 1 ποστηριγματα και αντιστηρίγματα με αντηρίδες του 
^καοους. 

γ) Κατάλληλη αγκύρωση. 

3. Η ε,.στά-δεια του σκάφους (σκαρί) πρέπει να ελέγχε¬ 
ται και να εξασφαλίζεται σε κά$ε φάση της εογασ'ας. 

. υ σΧ5λ ^ 0? **» “^ηρίζει το υπό κατασκευή σκάφος 
πάνω στην κλίνη και τα στοιχεία σου σκάφους (σκαρί) δεν 
μπορούν να αποσυναρμολογήσουν χωρίς σαφή εντολή του υ- 
πευνυνου μηχανικού. 1 

Γ * ^ Μτ Ό?|γμ 2 τα, τα, ερείσματα, σγουρώσεις κλπ. 
και ’λυγι^μό^^ 9 * *** «Ντροπή, πτώση 

, την ,'^ττηση εγκάρσιων και διαμήκων δια¬ 
φραγμάτων, (μπουλμεδες) αυτά να εξασφαλίζονται από πτώ- 

2χ£ς χ Κης* τ ηλων μέτων ’ όπως ν 

τψ * αί στερέωση με πείρους του 

ες οπλισμού και εξαρτημάτων του πλοίου κάτω από κατα¬ 
στρώματα οι, εργασίες να εκτελβόνται από ασφαλή σέση εο- 
γόσιας και οχι αηο αιμρρύμενρ μέρας. ' ' 

8. Πριν τη διάοιξη απών στ» δ**εδ ? , καταστρώματα, 
ϊ,αφρ.αγματα, να ειδοτοιρμνται σχετι*# οι 
βρίσκονται σττ» άλ-ϊγ, ^ *ίτρ*«σμ*ν*ι π» 
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9. Πριν τις εργασίες τοποθέτησης διαφραγμάτων στα 
αμπάρια να αναστέλλονται όλες οι άλλες εργασίες πάνω 
από τα ανοίγματα των υπόψη αμπαριών. 

10. Απαγορεύεται η μείωση της αντοχής των φερόντων 
στοιχείων της κατασκευής με κοπή, διάτρηση ή άλλο επι¬ 
σφαλή τρόπο. 

Άρθρο 35. 

Προικατασκευασμένα στοιχεία. 

1. Η συναρμολόγηση των προκατασκευασμένων στοιχείων 
.επιτρέπεται να γίνεται στις από το πρόγραμμα εργασίας 
προβλεπόμενες δέσεις. 

Η συναρμολόγηση δεν επιτρέπεται να γίνεται στις διόδους 
κυκλοφορίας. 

2. Για την εναπόθεση των ήδη κατασκευασθέντων στοι¬ 
χείων πρέπει να διατίθενται κατάλληλοι επαρκείς χώροι. 
Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τα ανάλο¬ 
γα μέσα διακίνησης και ανύψωσης, έτσι ώστε να εξασφαλί¬ 
ζεται η άνετη και ασφαλής εν αποθήκευση, μεταφορά και το¬ 
ποθέτηση των στοιχείων. 

Δεν επιτρέπεται η επάλληλη στιβαση των εναποθηκευμέ¬ 
νων ευμεγέθων στοιχείων. 

3. Εργασίες συγκόλλησης, συναρμολόγησης, προσαρμογής 
κ.λπ. πρέπει κατά το δυνατό, να μην γίνονται στα ήδη απο- 
θηκευμένα στοιχεία. 

4. Οι εργασίες συναρμολόγησης για τον εξοπλισμό των 
στοιχείων πρέπει να διενεργούνται σε -&έσεις, που έχουν προ- 
βλεφθιεί ειδικά για το σκοπό αυτόν. 

5. Οι εργασίες συγκόλλησης, συναρμολόγησης κλπ. στα 
προκατασκευασμένα στοιχεία πρέπει να εκτελουνται μετά την 
ασφαλή τοποθέτηση και στερέωσή τους στο σκάφος. 

6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία σε στοιχεία, ενόσω 
αυτά μεταφέρονται με πλατφόρμες, γερανούς κ.,λπ. 

Άρθρο 36. 

Δάπεδα εργασίας. 

1. Τα δάπεδα εργασίας, πά'/ω στα οποία συναρμολογούνται 
σιδερένια ή χαλύβδινα τεμάχια πρέπει να είναι ικανού πά¬ 
χους χωρίς διάκενα μεταξύ τους. 

2. Εργαζόμενο! οι οποίοι απασχολούνται σε μέρος πάνω 
από το οποίο εκτελουνται ηλώσεις πρεπει να προστατεύονται 
με κατάλληλο στέγαστρο. 

3. Σε περίπτωση εναπόθεσης χάλυβα σε προσωρινό ,δάπε¬ 
δο, τούτο θα πρέπει να είναι ικανό να φέρει ασφαλώς το 
υπόψη φορτίο, το οποίο πρεπει να κατανεμεται ομοΐ-,μερως. 

Άρθρο 37. 

Εργασίες ανύψωσης. 

1. Κατά τη μεταφορά τεμαχίων κατασκευής του σκάφους 
στην προδλεπόμενη θέση τοποθέτησής τους, αυτά δεν πρέ¬ 
πει να λύονται από το συρματόσχοινο ή αλυσίδα ανύψωσής 
τους πριν τοποθετηθούν ασφαλώς και στερεωθούν στην προ- 
βλεπάμενη βάση. 


2. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση τεμαχίων κατασκευής 
του σκάφους στις προβλεπάμενες θέσεις τους, εφόσον πλη- 
σον αυτών απασχολούνται ακόμα εργαζόμενοι και υπάρχει 

κίνδυνος τραυματισμού τους. 

3. Χαλυβόοδοκοί που ανυψώνονται και μεταφέρονται με¬ 
μονωμένοι πρέπει να τοποθετούνται αμέσως στην προβλεπο- 
μενη θέση και να εξασφαλίζνται από τυχόν μετατόπισή τους. 

4. Σε περίπτωση ανύψωσης και μεταφοράς μεταλλικών 
δοκών πρέπει να λαμβάνετα: μέριμνα αποτροπής ολίσθησης 
τους /.ατά τη μεταφορά τους. 

5. Η τοποθέτηση φορτίων πά'/ω σε χαλυβδοδοκους η σε 
άλλα φέροντα στοιχεία επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική 
τοποθέτηση και στερέωσή τους. 

Άρθρο 38. 

Εργασίες ήλωσης. 

1. Οι οπές ήλωσης καθαρίζονται από το χρώμα με τρί¬ 
ψιμο ή άλλη κατάλληλη μέθοδο. 

2. Τα χρησιμοποιούμενα σ’ αυτές τις εργασίες υλικά και 
εργαλεία (ήλοι, κοχλίες, περικόχλια, κοχλιοστρόφια και λοι¬ 
πά χύμα τεμάχια) φυλάσσονται σε κουτιά ή αποτρέπεται με 
άλλο τρόπο η πτώση τους από ύψος. 

3. Κατά την αποκοπή των κεφαλών κατεστραμμένων ήλιο/ 
ή κατά την με κρούση απομάκρυνση των πείρων των ήλων 
από τις αντίστοιχες οπές, να χρησιμοποιούνται προστατευτι¬ 
κά προπετάσματα για την προστασία των εργαζόμενων ατο 
πίπτοντα μεταλλικά τεμάχια. 

4. Δεν επιτρέπεται η εκ νέου διαμόρφωση πείρων με σφυ- 
ρηλάτηση κ.λπ. που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την 
προσωρινή συγκράτηση ελασμάτων για ήλωση. 

Άρθρο 39. 

Ποινικές Διατάξεις. 

Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος διώκεται 
και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του Νόμου 1346 της 14.4.1983 «Τροποποίηση και συμπλή¬ 
ρωσή διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και ρύθμιση 
διαφόρων -δεμάτων». 

Άρθρο 40. 

Έναρξη ισχύος. 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει έξι μήνες ύστερα ατό τ- 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Στον Υπουργό Εργασίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

Αθήνα, 15 Μαΐαυ 1984 
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